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Lariflimarum virtutum nito- 
re,quo diuinitus refplendes, 
San&ifllme Pater, fa&umb 
neceflario eft , vc intentosin 
admirationem tui hominum oculos fem- 
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'jper habeas. Abfentes per Famam vident. 
flPraefentes per cxperimentum . Et Tu , 
ardore charitatis eminens gratiarum coe- 
lefHum dono vigens , cun&a , hinc inde 
renouando , luce j^erfundis,. Quia vcro 
nattfs communi boho , Gmul videris cui- 
libet Filiorum Ecclefi? totus deditus,non 
- niinus,<|uam*otus onjoibus/atentur vni* 
r*eit. nb. uerfi , riunc Dei rriunen > Sumnium Pon- 
mn * tificum fumrnum hominem effe ,non&mu- 
latio^^necqdtOyau^pr.au^affe^ionibus 

Et quidem ab antiquo fienatam , vel 
vaticfnatam in Tui* .ftem£na\ibus pote- 
ftatem.proprio quodamiiuodo iure vindi- 
D. AtUntf. cafti, NonfolUmfluia ficut.mom excelfus 
Z!scn P 7^'. fep™ terram, tta , qttt Vtrtutem exer- 
*5« xes,terra es excel/ionSed quia cum fis bo- 
norum cceleftium Difp^fator,Regni Dei 
• Thefaurarius>& Vice fuper terram Chri- 
jx •Aihtmf. ft us ,. ob id inter ccelum , &>terram tenes 
medium,fumt movs. • ■ • 

Florentiffimis irrgenijs di&a, fa£taque 
Tua nobilufimam materiam , jeterhitati 
> r--. l . de- 
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debitara, elargiuntur, videtibus etiaffi ru- 
dioribus, cpxb&Romam Vtbem conditam ***9p& 
wi0armis,iureeamJtgibHfque 9 de 
gto condert paras . Sed vulgaribus homi- 
hibus conuenientiflimum eft tacere , vi- 
dere,mirari. Scribant fapientes . Laudenr 
eloquentes ; 

Inde ego fihe nomine , cum prioribus 
illis annumerer, Omiito Te ta^to cultu sidon. ffoi. 

Eccleftam Tibi creditam conuenufiare , UplpamP* 
<vt dubitet mfpettor , fneliufne noua opera 
confurgant ,an vrtufia reparentur.Omttto 
per Te plurimts locis Baftltcarum ftm* 
damenta confurgere, ornamenta dupltca* 
ri. Cumque multa in Jlatu Fidei Tuis di~ 
fpofitionibus augeantur ? folum haretico~> 
rum numerum minui. * - 

Vnum tantum dicam. Quod vfque ad 
facrorum pedum ofculum nefciens fine 
duce ingfedi, Diuum Thomam fequen- 
dum elcgi,huius adorationis, ficut & om- 
nium iurium ad Scdem Apoftolicani/ 
pertinentium , eximium obleruatorem . 
Nuper ille cxiuit a Te, felix, Ibcundus, 

deco- , 
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dccoratus, laudatus . Nunc t _ 
Tc commendatipne idiuerfa,exo] 
q U ^ qrtaprincjpio* ci*m fitcomr 
eximuria . Vqlun^im aliqui 
eum minus laudatum,vf di&itant, quate- 
nus elogia Thoriyfticain praeiudiciurrL, 
ipforum non procedant . & vetuftum il- 
'TJrit. Jud malum apudipfos cfk^ftlimum fajli^ 
- gium in dimtnutionemfui acctpere. . , ; • . 
. Ecce ergo Doftqr Sandtu? Xuo.ven<v 

rando confpe&ui fe prarfentat tum ?lo- 
/ gjjs fuis omnibus , ab h$c SandHfima Se- 
de emanatis , vt fuis , non contemnendis, 
vt ab Ea adorandis . Infpice Sandfrflimc, 
Pater . Nihil ab h umilicace Angelici Ma- 
giftri tam alienum^ quam laus improba • - 
. Nihilque Tibi tam proprium>quam ema- 
nata cundh ab hoc Diuino fonte , verita- 
&s fapore difcernere. In pofterum faltem 
obijciet nullus , quod infcio Te, & non a 
Te,fimilia in diuinisofficijs pfajluntur . ; 
*$ ntiL de " A ft perorata , vt medio^itas ingenij 
' **' 3# ' mei tultt,caufafciQ commeridationis par- 
tesejfereliquasfedhasfup&uacm^ 
• . Sarl- 
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San&itas-Tua, Cui ea *vita , m qua nihil TMit - hi fi- 1 - 
fr&teritum excufandum habeas : Cui ea Tacit.jfgric. 
forma mentis /tterna/fuam tenere, (f ex- 
primere ,non per alienam materiam ,& 
artemfedT u,is Ipfe moribus pofsis . 

Diu igitur viue in Ecclefiae Dei , cui 
praes,- perpetoam felicitatem . Neapoli 
die 20.De«rmbtAnnoDoraini 1661. 
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LECTORI 

CVM Hifpaniae Prouincia? meae negotia, a Praela- 
tis, & Maioribus meis mihi commiflfa, ad hanc 
omnium Ciuitatum Reginam,& matrem me ad- 
uctarc compulerint: ita inuerfx funt vices reru, 
vt quafi ab importunis , & mecanicis fere contcntioni- 
bus vacans, commodum tempus percurrendi libros na- 
cifcercr.Intcr primos fuit obuius Grauina noftcr f omnis 
eruditionis generc valde confpicuus. Legi apud eum ni 
fcmel Praeceptoris Angelici laudes Cherubicas. Sufpc- 
xieiusin diccndo faciiiratem: efficaciam in arguendo: 
mcthodicam in diftribuendo amplitudinemr vcriratenu 
in docendo:finguIaremq;feIicitatemin ordinaado.Cum 
multa tamen,& varia membra difputationum ei crada- 
da, difponendaque occurrerint , non omnia plcna manu 
d»tata,fed prout praefixa merhodus cxpofccbat,potuerik 
fuae fapientiae offkina emergere.Et ideo licetrefpe&u 
totiusoperisconuenientcmporrionem fingula fortiun- 
tur, infpedta feorfim eorum aliqua maiori egent. Quam- 
obrcm extra deliberationem potius , quam ex aliquo 
voro, incidi infenfibiliter in meditationes quafdam ra- 
ptim ioter legendum fefe offerentes , qua? , iuxta amo- 
ris proprij adulatorium genium , omnind difplicere non 
folent. Ha?c fuit prima occafio , vt earum aUquibus fty- 
lo curforio notatis , & poftea alijs plurimis fuperadie- 
ftis , mouerent me fimul iundx vnum , vel alterum* 
punftum feligere a Magiftro fapientiflimo leuiori cala- 
mo defenfum , in quo ,dum tempus aeftiuum nobishcc 
otia facit , paruitatem virium mearum exercerem • Qup 
firmiter apud me conftituto , difficile poftmodum nonu 

b fuk 



fuit circa cIeaioncmdifpuratiortiYcal<ulumferre.Cuni 
namque intcr eas vn* fit imfugtutores Diui Thom* 
fnffkiontm veritatis incurrant fSoxs ita cecidit , quod 
dum ego curfim, obiterque legsbam, qua; fortuitd, & 
incidentcr notabam huc inclinare pro maiori parte xc- 
perij . Quamuis nec djfficear , eam obieftionem a coti- 
temnendo principio cxortam , & in dies irrationabiliter 
inculcaram aduerfus roeae Religionis veracitatem, com- 
pulifle mc ibi cuttodire vigilias , vbi bellum impetuo- 
fius arderc dolebam. Tu Leftor optime , fi Thomifhu 
es , foluc animum ab omni amoris vinculo in iudican- 
do:fi aduerfarius , etiam in- contradicendo : fi indiffe- 
yens , ius dic de veritate . Omnes vos autem, vel dome- 
fticos, vel alienos rogo , vt fi quando inter difputandura 
incalcfcat oratio , in finiftrum fenfum difceptationenu. 
eam non torqueatjs , fed , circumftantijs omnibusper- 
penfis, trutinetis >, an plures ad ignofccndum,quain- 
ad reprehcndendum latitent caufae ? Semperque eo ani- 
mo iapfa corrigite , ac ego vt fciicitcr valcatis , pluri- 
muoi opto. 



Approbatio Adm.R.P.M« F.Gregorij Saydia in frxkn* 
ti Bacchalaun ordinarij in Gcnerali Studio 
San&i Dominici de Neapoli. 

r 

IVffu R. Ad.P. CM. F. Antontj Gonzale&Je AcuHa JEfc 
uerendtsftmi Patrts Nojirt Magtfiri Generalts Soct/ , & 
*b eo Regm Neapolttam Commtfjartj Vtfttatoris , & Vtca- 
rtf Generaits de/itnati , itbrnmperlegi >cui tttulus efi* Laus 
Diui Thoma* pro explicationc , & defcnfione do#rinae 
tradirea Rcueredifs.P.M.Grauina in lib.Cherub.Parad. 
nthtiqut tn eo,quod bonis moribus , aut Sanclorum Patrum 
decretis , aut dentquc Fidet Orthodoxt dtffinittontbus reptt* 
gnaret offendi : twmh ettm ftc ( Jtidfallor ) cenfeo erudttio- 
ne , clarttate y acfubttUtatt plenum , vt omntbus itterarttm 
profejforibus gratus futurus (tt , atque perutilts ^ftcque me$ 
iudtcto dtgntsfimum tllum cxtfitmo , vt tn communecammo- 
dumprelo mandetur. Neap.tn Regait Conuentu S.Dominict 
die 6Jebruarij 1661. 

F.Gregorius Saydia,qui fup. manu propria. 
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Regentis tn Gen>Stttdi$ S.Domiaici dc Neaf. 

LIbrum,qui rnfcribitur , Laus Diui T/jom.e prc esc- 
fluatione , & dcfcnftont dottrin* tradtU k R. P.Ma- 
gtj/ro Grauwa in Ub.c/jerub.Parad. elaboratum aRcil.P. 

Pracfent. F. Didaco de Morales, ex commiflione Adm. 
Reu. P.M.Fr» Antonij Gonzalez de Acuna Reueren- 
diflimi Patris Noflri Magiftri Generalis focij ,& ab eo 
Regni Neapolitani Commiflarij, Vifitatoris, & Vica- 
rij Generalis deftinati, a me vifum, & ftudiosc perle- 
&am, teftor nihil contiaere, quod a Sacra, & Or- 
thodoxa Fide diffentiat : infuper & multa do&rina^, 
ac pietatc refertum, digniflimum cenfeo , qui ftudio- 
rum bonoTypismandetur, & in lucemedatur. Nea- 
poli in Regali Conuentu S. Dominici die 6.Febr. 1 662. 

F.Seraphtmts dt lanuario Mag 9 

. • : • 
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NosF.Antonius GonzalczOrd. Prafdic. S.Thom.Mag. 
Rcucrendifs.P.F.Io.Bapcrftae dc Marinis eiufdcm Or- 
dmis Gcn. Magiftri Socius, ac ab codcm in Regno 
Ncapohcano Commiflarius , Vificator , & humilis 

fuus Vicarius Gencralis infticutus. 

* 

HArum ftric, No/lritj. authoritate officyfiante Adm* 
RR. PP. MCM. F. Straphtni dt lauuario, & F.Grt- 
gorij Saydia Promncu Noftra Rtgni ad hoc a No- 
bis fpcaalittr dcputatorum approbationc , facultatcmfa- 
- cifnus , vt hbcr infcriptus ( Laus D. Thoma?, &c. Autho- 
rc P. Fr. Didaco Moralcs eiufdem Grdinis Prouinciae 
Hifpania: in S.Theolog.Praefentato) Typis mandtturfer- 
uatisdt turt ftruandts ; in quorum fidcm has Itttras dt- 
dtmus . Ncap. in No[iro Regalt Cotnobio San&t Domini- 
€t dit S.Fcbruartf anno 1 662 • 

Fr.Antonius Gonzale&Vic.Gen. 



Reg.fol88. 
T.AloyfiusdcGratU 
Mag.&Soc. 



I 
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InCongregat. habita coram Eminentifs.& Reuerendifs. ■ 
Zhm. Card. Phttamarino Archiep. Neapfub die ij.menfis 
lanuarij i66i,futt dic7um y quod R.P.O.lofeph.Mendozza 
Congreg. PiorumOperariorum reuideat , & infiriftts refe- 
rat eidem Congregattoni. 

Paulus Garbinati Vit.Gen. 
Can.D.Matth.Renzi S.T.D. "\ 
* &Confult.S.Ojf. & 

* f EmmentiflSoae Princeps. - v 

OPVS ■ -hcc y quod infcribiturfLaws D.Thom*) Authore * 
R.P.F.Dtdaco Morales Ord.Prad.in Sac.Theol.Pra- 
fentato merittsfimo y atq. do6tts(tmo y nonfinetucundttatc fer- 
legunthtlq.in eo inuem y quod puritati fidet y aut bonis mortbus 9 
vel PonttficH fanttwntbus aduerfitur: qutn potius omnia cS- 
fona,perfpicua y &fuo Authore digna. £>uare y non foln Ofus < 
veneror y & quampnmi vt tyfis mandetur dtgnum putoivc- 
rumetia valde laudo y & approbo.^uts enim S.Docl. laudes 
no apfrobauerit y & laudtuerit y quem T heologia Angelu vni- 
uerfits pradicat Orbis ? Cutus non fauct dtfctpuh , Prtncipes 
T heologorum audttwtf\de qtto y quot articulos fcripfit y tot mi~ 
raculafeciffe clamant PontificesfAquo y omncmfctentiam re- 
qutredam efie profhetauit Malachtas» Labia facerdotis cu- 
ftodicnt fcientiam,& legem requirent ex ore eius,quia^ 
Angelus Domiojcxercituum eft.JZuem nobts, plufquam 
Salomone dedtt Innocent.Vl. £>uem fere omnes Academia 9 
ac Reltgtofortt Ordtnes y fuisin [cholts Antefignanum habetf 
Cuius tutam y & ttlibata dottrtn*,tpfa fummi veritas chrim 
fltts femel y & tterttm approbauit y & laudauttf ^uafio y quts rii 
dabtt encomitttqnis non dabtt e/ogu? Laudent igitur tttm y & 
iuremeriti y vt veritatts Doclorem fufcrexaltent omncs vc- 
ridicorum>& verefubttUumfihoU: quia tamtn Phtlofophi- 
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dsjua Theologicis, vt in omnigenere do£triud>gUdinsglo« 
m l & (audtsjn manu OJI homa ejl t NeafJic 6Mart. 1 66* 

' Emineot.Tuae 

... - -» . • . . • • * 

Adcfi&iflimus 

DJefcpbMendozaCong.Vior* 
• Oj>er.Tbcol t & lib.Cenfor. 

De ordine Eminemifo & Reucrendifs.Domini Cari 
Philamarini Archiep.Neap.extra Congreg. fuit difluro,. 
quod ftante relatione retrofcripti Reuiforis , 

IMPRIMATVR. \ 

Paulus Gdrbinati Vicarius Gener.NeapoI. 

... • 

CanJ>.Matth.RcnzaS.T.D t & S.OfConfutf. 



Illuflrifs.& Eccellentifs.Signore. 

NOucllo de Bonis fupplicando fa intcndefe a V. E. 
come defidera ftampare vn librctto intitolato , 
( Laus D.T homa ) per tanto fupplica PE.S.refti feruitsu 
ordinare li fiano concefle lc folite Regie licenze, chc* 
Thauera a gtatia,vt Deus,&c. 

R.P.Fr.Seraphinus Caparrus videat, & in fcri- 
ptts S.E.referat. 

Galeota Reg. iMnfettula Reg. VUoa Reg. Nauarra Reg. 
Prouifumper S.E.Ncap.dtc lo.K^prilss 1662. 

Anafofius. 
Illuftrifs.&Excefl.Domine. 

Llbrtmab Adm.R.P.Sac.T hcolog.Prafentato F.Didac§ 
tJMoraks cdttum,cuius titulus (Laus D.Thoma?) vt 
Excelient.SuA praceptis faeerem fatis, accuratisfime perlegi: 
taxttum abeft y quod fimquicquam Regaltbus fancJionibus re- 
pugnansjnucntus % vt per oppofitum opusillud fummapieta* 
te erga Santfum , ejr /ecJoribus abunde erudtttone refer* 
tumconfpexerim % vnde , & vt typis mandari queat dU 
gnum duxi . Datum Neap. in Comentu RegaU S. Domi- 
nici dte if.men/ts Aprilts 1662. 
lllujtrifs.& Excellenttfs.Domine 

Obfequentifs.feruus 

F.SeraphinusCaparrus dc 
Neap.Sac. Theot.Mag. 

Vifa fupradida relatione IMPRIMATVR. 

Et in publicatione feruetur Reg.Prag. 
Galeora Rcgens. Mufectula Regcns. VUoa Regcns., 

Nauarra Regcns. 
frouifum per Suam Exc t Neap.die iZ.Aprilis 1 662. 

Anaftafius. 
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Qui S.Thoma* do£trinam impugnauit* 
femper fuit de veritate fufpe&us. 



r-i 




X rcdh intelligentia r & authoricate 
horum verbortim cota lis pendec. 
Quapropter • fi illorum legitimunu 
fenfum, Authori fuo,?c rationi con- 
fonum cxDlicucrimus ,extra totiu* 
controueriix ftatum , noftra termir 
nabicur oratlo.Caufam in primis fa- 
uorabiliorem agimtfs, qui tanti Ecclefias Do&oris 
Iaudes,pro viribusdefenfandas fufcepimus. Etenimu 
iudicio noftro, habens prxfumptioncm impugnandi; 
etiam affirmandi, impugnationem a fe fatfam aduer* 
fus qucmlibct Ecclefiae Do&orem, ita ftrcnue proce- 
dere, vt ncc falfitatis aliquam fufpicionem in contra- 
cHcendo , & impugnando eum incurrat, cx hoc ipfo 
admodunrfufpeftus elationis,infciti*, nedum falfita- 
tis cuadet, 

Iudiciomquam noftro hoc vcrum eft, fed iudicio 
dodilfimorum , ac fan&iflimorum virorum, rigidiorfi 
cenfuram huiufmodi in contradicendo audacia meri- 
ta fuit. Santfu Profperum audiamus proDiuoAugu r , frof 1 14 r| 
ftinoloquctem; • Cvtus (inquit) prddusttmsqut/q/iis eerp.Gci». u 
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tff tmfugnator.aftrtisflmus tft PtUgiana tUthnis adtu- 
/#r.ergo fimiliter non folum de veritate fufpe&us,fcd 
haercticus, vel haercticorum adiutor, quandoquc co- 
demnandus vcnit , qui cum hoc Ecclcfiar Dotforo 
belluui gerens , contrarium doftrin* fflius affirmaro 
h pratfumit • Audiamus etiam Emitientiffimum Baroniu 
»«on.innor.ad de eodctil DoCtore mirabjlijdu italoquitur: t Sancfi 
tom. io.f»o.c.3 . AugnHMjtitBtiritAs , dbUrina Udi nunc , <jj- i//Z* tx 
fartt smpugnan y aut rtfrahtndi fion fottfl.fint mantftflo 
vigtm:,& amplius Summorum Pontificum conttmftu>& 
fint finguUri Santtx Stdis Apoflolica iniuria. Impugna- 
torcs-itaque eius tranfgrediuntur omnis fufpicionis 
mctas,quiaeuaduntplurimorumPontificumcontcm- 
ptores, Sandte ctiam Scdis iniuriatorcs fingularcs. 
Ncc mirum, cumvel vni Doftori Sanftocontradice- 
re, facinus vifum fuerit in fcptima Synodo a nemino 
. . patrandum.In hoc enim fenfu,& in fauore D.Chryfo- 

Synod.7^.3. itomi interrogat Synodus: c SancJus loanncs orts aurti 
taltadtxit dc lcombus^uts audet ducrt cjuidcjuam con- 
/r^quafidicar,nuljus.QuiaimpugnareChryfofl:omu 
non contingit,nifi per audaciam ab illius Synodi fan- 
^tiffimis Patribus modis omnibus exprobrabilcm-. 
Eodemque tenore vcrborum Concilium Chalccdo- 
d iKnfc , propugnans audoritatcm Diui Cyrilli, arden- 
«mcU. chakcd. ter inquirebat: d ^tis fottrtt Patris noflrtCyrilli rcprt- 
htndcrt voccsfvti Concilium diccrct, cum virtute le- 
grimaad rcprxhcndcndum,ncmo. 

De Diuoautem Thoma Sa&us Praful Antoninus 
f vcridice fcripiit , • quod dtdtrat vcritas fibi os ,rjrfa- 
s.A«K»^.p.hift. ftcntiam y cui nullus aducrfarius rcfiflcrt fotcrat, vt quis 
vcriiatcm conttmntns^ vt rsbidus frottruirtt y aut vt c&- 
tus intcntbrts amhuUrtt , Sedab amico,& domeftico 

- 
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calamo , fi refponderi$;nafl mirabor . equidcm fdo, 

quod aliquibus hominibus qUafi infitus ab ipfana- 

tura fpiritus conrradi&ionis cft. Legas igkur qusefo 

clogium,tanto Dodori aptifllmum, apud virum inrcr 

nobiliorcs Socictatis Icfu fiIios,rdigiorie,& Iircris h6 

vulgaribus dccoratum, Patrcm Enriqucz. Gaudcbi» 

forfan inueniflc , qucm pro tuo aliquali captu acrius 

impugnes, vefaniufue contcmnas. Hxc cmm verbau 

illiui funt . t Diui Tboma docJrina affrobat vniuerfa/p» e 

Hr Vrbanus Pafa V. & Stcfbanus Eptfcofus Pafiftcnfis. "j2S^!* 

Et nemo , abfque harefis /u/fnknt generaliter dtffentita «•* -«s-m. 

doclrina Dtui Tbonid . Eccc quomodo huius Pnrce- 

proris fapicntia in tantum firma,ac inconcufla mancr, 

quod ab ca rccedcrcfrcqucnrcr non contingic abfq# 

harrcfisnota,nc dicam falfiratisfufpicione. 

Plures alias au&oritates omittimus, quia in liminc 
controucrfi* e* fufficiunt.Parumper figamtis pedcm; 
& aducrfarios audiamus,proprio ipforum iudicio,eui- 
denter infercnres.-Erf* i(li;& tl/t; ejr illt SancJi Thomai 
imfttgnatorcs fu/fccli dc vcritate funt. Scdilli; & i//t\& 
illt amf/tsfimamfamamfcientia>virtutis 9 &ingeny y om- 
nium/uffragio t confecutifunt. Ergo concederc dcbemus y iU 
los % ejr tlLos % ejr i//os 9 quamuis communi ore /attdatos , deq. 
Ecc/cfia Dei benemeritos,tradtdt/?c docJrinas, ejr tradcre, 
fa/fttatis ftsfftcionc notatas. hoc manifcftisfimum inconue- 
ntcns eft y ergo & i//ud,ex quo feqttitur. 

Porerant etiam inferre. Ergo illi>ejr illi imfugnato* 
res Sancli Auguftini , adiutores funt harefis Pclagian*. 
atque etiam. Ergo i/li>& illi Santti Augufiini contradi- 
fforcs contcmnunt manifefte f/ufquam viginti San&tsfi- 
mos Ecdcfia Pontifices , & Sedts Afoflotic* funt iniwt** 
iercsftngu/ares. 

A 2 Om- 
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4 L*us D.Thom*. 

' Otnncs iftae confequcotia» advtramque partemJ 
illatae odiofiffimse funt.Quia fi nos volumus,iIlos,& il- 
]os,& il!os,non propter aliud,nifi quia Thomifticam* 
Scholam deferuerunt,fufpe<ao$ de veritatc cffe, renw , 
difficilem poftulamus . E contra; fi illi, & illi affirma- 
uerint,elogium hoc Diui Thomce , licet in Miflalibus 
amiqiuffimis repertum,in Breuiarijs infertum^tb infi- 
nitifque Doftoribus comprobatum commentitiunu 
efle,aeque difficilem caufcm , imo diffici liorc eos agi- 
tare pro comperto cft. Via itaq; aliqua, & reclus tra- 
mcs debct aperiri, vt vitcmus ad vtrumque latus fco- 
pulos, pcdeque undetp fecuro in [paas terminos 
conquiefcamus. 

* ■ • 

Explicatur , in qaofenfu oppugnances 
D. Thomam fint de veritate fufpecti. 

TOtius difputatfonre cardo deuoluttur ad huius 
pun<Si difficoltaterrc . Et ia ea dilucndaaWqui 
ctiam ex aducrfarijs Iaborarunt.Sunt cniro qui dicat, 
vcrba haec hyperbolico fenfu procederc . alij deberc* 
intclligi dc oppugnatione vniuerfaliter fa<Sa . alij no " 
nifide contradi&ione aduerfus dogmara recepta-. . 
Ncc in his lato calamo referendis horam confumere, 
alictiius vtilitatis efle credidi. 

Sapientiffimus nofter Magifter Gratrina in hoc du- 
bio, ratione, & cxcmplb innixus , mentcm fuam per 
«rauin. a cherub. haec verba decJarat. * Eamhabet wterpratationemtale 
rafad.iibr.4. c . 3 . dtftum , ffcut dtctbat de Nazianzeno Rufinus : vt in his 9 
qua concernunt fidem^bareticus habeatur^m diflts 1 ho- 
ma in Ftde mn concordcU in cjtteris difcordare pojfe ipji* 
' Btuus 



Digitized by Google 



tm$ D.Tbom*. j 

Dhtus Thom/ts cenfct , cum opinabile fecjuendum effe > & 
pcrmittat,& doceat. Hucufquc Grauiniana inrcrprera* 
rio, cuius crudirione laudo, con u<3am cum illo rcm- 
pcramenro inferendiprseiudicium ncmini. 

Sed valde fimeo,quod dumpraefens inrerpra:rario 
fccurirarem in dicendo qua?fiuit , a laudibus D. Tho- 
mae longiffimc abfuit . Farcmur libenrer reperiri lari- 
rudinem in probabiiibus ad ample&endum modos 
dicendi oppofitos, cum ipfc Doitor San&us docuc- 
ritexprems verbis, b quodi* his y cfu* no»pert$ntnt ad r>.Tho. b q U odtp. 
Fidem t & bonos morts , duditores vtramqjte opintonem fe~ 
fttpoffunt . tunc enim hebet locum tUud Apoftolt : ad Ro- 
man. i ^.Vnmfquifque in fuo fenfu abundat, ,Verum,fi co- 
tradicens in probabilibus iure conrradicir i quid mi- 
rum incurrcrc folfitatis fu/picioncm, qui oppugnaue- 
ric cerra? quia lincam probabilitatis quoe fuperat cer- 
tirudinis euidentiam atoingunt- & nullus.cuicumquc* 
fcntcntiae tcrminos probabilitaris excedenri , cerriru- 
dincmque arringenri,poreft contradiccrc,fine temcri- 
taris^aut falfiraris poena.Hoc vcrisfimum,& commu- 
nisfimu eft pro quoliber Scriprorc, vel Do&ore, vn* 
dein alicuius laudem non fatisaca>mmodarum,prc- 
fcrrim DiuiTh6m«,cxquifirisfimis>&fingularisfimis 
laudibus plufqurundigni.Quapropterapud Lyricum 
Poeram inucnies fcriptum , cum perfonam AugulU 
Oefaris commendaret, excederc ipfius merita orane 
a Scnatu Komano Iaudem confingibilera. 

• Sjucur* Patrum , quaue ^uiritum r 

Plenis honorum muneribus , tuas 4 * 

%^fugufle virtutes , in auum 

fer tttulos , mcmorefqutfaftos 

dctcrnet i \ 

Prae- 
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Pratcreainuenicsde fuoloue : 
A Vndenthtl maitts generatur ipft 9 

ijJraUb.i.ciiflk Nec viget qttidqmm fimtlc\*ut fecundttm. 

Dcmum de fe ipfo 

. . inuidUmmr 
Vthcs reltnquam. 

Qtyc omnes laudes fingufariffimae funt, in cxcedc- 
do vii tutibus pcritiam omnium Oratorum Roraano- 
rum ad laudandum. & in habendo intcr omnia gcnc- 
rabilia excellentiac primatum,& in fupcrando ipfanu. 
inuidiam.Itaquc laudans D.Thomam,& affcrens, ira- 
pugnatorcs illius fufpediosde vcritatccffe ,rcm ma- 
gnam,non vulgarem diccrc intendit.& quia non mo- 
rc Poctico,fcd au&oritate Chriftiana loquitur,intcn- 
dit ctiam fingularitatcm cum veriratc coniungcrtr, 

sidon.Apoi.lib.f quia 'fcutvcraUus cr»atfcfalfdcafltgat.vc\ ineptUS 

epift. 10. &ibi c ff ct iaudator,quod vllo modo non credimus. 

Prxtcrquamquod, vcrba ifta laudatoria generali- 
tcr prxfefcrunr,contradi&ores omncs D.Thomoe fal- 
fitatis fufpicioncmincurrerc . &ideo taxari non dc- 
bcntad impugnantcs aliquamdoCtrina? partcm,cum 
cx huiufmodftaxationc remancat murila , & diminu- 
ta laus aducrfus Iurifperitorum regulam, quod vcrba 
l.t. ^.quodaut?, gcncralitcr dida,funt gcneralitcr intclligcdn, f prae- 
p;«iolTJc d pV- cipue quandodcftruda gencralitate, dcftruiturfinis 
wic.i.nonaiitcr. jntentus pcr illam.quod accidit in pra:fcnti,quia tras- 

ff.dclcgat. j.l.h f * . 1 . r ~l 

qu a ndo,fF.4eic fcrtur clogium fingujarc in aliquod di<3um com- 

s* tx - rounc. 

. Ex quibus fundamentis , commcndata hac intcr- 
prctationc fub audtoritatcfuiMagiftri, & adaliara-. 
dcucnicndo.fupponimus co modo rc&e prajftari,fi i 
magis proprio vcrborum fcnfu non reccdimu*. quu-* 

vcr- 



* 



Digitized by Googl 



LausD.Thomd.X ? 

verba apud Intcrpretem in fignificatione propria t , td fi * ff aJ 
accipienda funt.s Quaedo&rina maiore habet firmi- ™ n icip. 1«». 

i. . «• i t* • • />• tics, fT.de vcxboi. 

tatem,quando interpretatio tir, non de ahcuiusrulli- fioniiic. 
cifermone, fcd de verbis prolatis a Principe , vtpote 
loquente fecundum perfe&ionem linguse. 

Vnde aducrtendum fummopcre eft, quod duplici- 
ter poreft quis fe opponere Angelico Praeccptori,co- 
tradi<5torie,& cotrarie. h Oppofitio contradtcJionisprtma ^ ^ * 
tft , & mator interalias, cuius rationem asfignat Phi/o/o- «ip.i. * 
pbus tn lib.Poft. dtcens % cjuod contradtcJio efi oppofitio, cu- 
ius fesundttm fe non e(l medium. CMedtum entm oftendtt 
diftantium conuententiam, & tdeo mtnuit rattonem oppo- 
fitioms . Cum tgitur omntbus alijs oppofitiontbus fit inue- 
ntre medtum , tdeo omnes dtminuunt deratione oppofith- 
nis contradtclori * . Et propter rationem medi j reperci 
inter oppofitacontrarie, acciditin falfitateconucni- 
re . Contradj#orie vcrd fc opponentes in nuHo con- . 
ucniunr,implicatquevcritatcm fimul, vel falfitatem^ 
habcre,quia omni conucnientia fublata, funt ab inui- 
cem fe deftruentes. 

Oppofitionem ergo contradi&oriam facit quis 
alicui Do&ori , quando in do&rina ipfa refunditur 
formaliter oppofitio tota , pcr negarionem bonitatis 
ipfius,prpbabjlitatis,vcl affirmarionem erroris, teme- 
ritatis,& aliorum huiufmodi,qui oppofitionis modus 
eft omnino deftru#iuus fui contrarij , nec potcft iiu# 
- aliquo cum ep conucnire,velcompati. 

Sed cnim oppofitio contraria mulmm fehabct 
alfter.quia tun-ccontingit,quandd circa candem quae- 
ftioncm diflidium opinantium verfatur. & patct hanc 
non effemaiorcmoppofitionem,quam contrarianu, 
cumbenecompatiatur, duasfimul pugnantes opi- 
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niones in rc effe fal ^s,cx eo quod veritas confiftac ia 
aliquo diftin&ionis mcdio hucufqu& non inuento. 
Vel fi medium non adeft , & oppoficio cft contradi» 
dloria , procedcret tunc formalirer contradi&io cx 
parte rei affirmatae,vel negatae tantum,quse eft oppo- 
fitio phyfica . non abfolute ex parte do&rin* , quia 
vtraque doftrina pcr non attingentiam euidentem 
veritatis difputat probabiliter, cum formidine fui co- 
trari/, bonaque cxiftimatione de illo , vnde eft,quod 
conucniuntinaliquo. 

Dicimus crgo, qiiodelogiumaccufans impugna- 
torcs Diui Thomoe de fufpicionc veritatis , intel- 
ligirur, &defa&o loquiturde impugnaroribus non 
modo contrario , fcd contradiftorio, taliter , quod 
eorum impugnatiq in ipfa do&rina impugnata rc- 
fundatur,condemnando bonitatcm illius , & tcndeu- 
db m deftrudionem eiufdcm . & apparqt hocex plu± 
rimis validiflimis rationibus. 

Sedinprimis probatur, quod clogij verba malc 
torqucantur, vt condemnent illam altcram impugna- 
tioncm,quam vocamuscontrariam. Quiahorufti-. 
vei borum auftor manifcftiflime intendit D. Thomae 
dodrinam laudare, ergo non debemuslaudationcm 
accipcrc fadiam contra ipfam dodirinam . Siquidcm-. 
huiufmodi finiftra interpretatione recepta, improba- 
retur illudmet , quod ex praecipua laudantisinten- 
tione veniebat approbandum, tranfiret in rcproba- 
tioncm approbatio, & aducrfaretur mcnti, & fini ip- 
fius approbatoris. Tranfiret(inquam)inrcprobatio* 
nem,quia fecundum D.Thomam, in probabilibus'ha- 
D.Tho. quodi.j. betlocumillud Apoftoli , « Vnufquifque in faoftnft* 
q.4.MM», ibZdtti diximus fupra,vbi in corporc articuli lequetia 

do- 
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docet: K Wefpondeo dtcendum ,quoddirterfit opintones DTho K uodn , 
Voclorum ftcr<t Scriptura, fiqutdem non pertinent ad Ft- <h.u.i*. 
dcm>& bonos mores , abfq.pcriculo audttores vtramquc^ 
optntonemfequtpofiunt.Eigofihudator iikCi vcl Ora- 
tor, in tanrum vult auditores fuos D.Thomam fequi, 
quod nec in probabilibus , finanota faliitatis, vcl fu- 
fpicione dc verirate, pateat aditus ad diffenfum, im- 
probat do&rinam Angelicam , quanto magis eam-» 
approbarc cona:ur. Quia S.DoCior in his , qux noru 
pcrtincnt ad Fidcm , & bonos mores, admittir incu!- 
patum diffcnfum,Iaudaror autcm e contra accufat dc 
veritatis fufpicionediffcnrientcs . Ergo laudationis 
a&us,interpretatus ita finiftrfe dcftruit femctipfunu. 
Itaq. hxc interpretatio rcpugnat iuri , & rationi, quia 
fecundum iusccrtum eft , 1 deberc nos faccrc talem t ^ - 
inrcrpretationem, quod a&us valcar, & non reddatur pul.ff. dc verbor. 
fruftraneus,velodiofus,velconcraipljusagentis , & S,:^,' 
operantis intentioncm. 

Ctftcrum iftc Orator modo fuaforio procedebat, 
fecundum regulas fua»artis, quibus ncceflitatur au- 
ditores fuos fibi bcncuolos faccre, & Dodtoris £n- 
gelici amantcs , & orationi fux non refiftentes , iuxta 
Horatianumillud: 

n . . . . drprecei/andd 

Ducere quo ve/letfuit bjtcfaptentiaquondam. Horat.^in *rt. 

Quod totum in praeccps ruebat peraffirmationc Poct - TClf - J ? y ' 
fuffPionis dc vcritatc,etiam in probabilibus . Quia 
omncs homines ita conftituti a natura fumus, vt fa- 
cile intcr nosdiffidium oriatur.Cumque hoc ad con- 
ditionem pcrtineathumanam, non poffumusncgare, 
multorics cum fructu procedcre.nec negauit Pr<rcc- '» 
ptor Angelicus, imddocuit, 0 Nullo (inquit) modo *i m ™ 0,vbipr0< 
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mtlius^uam tontradtctntibus rtfifttndo aptritur vtru 
Us y tjrfalftas confutaturjtcundfim illud Sa/omon;s,fer- 
rumftrro acuttur. 

Quare crgo peffimi Interpreres laudatorium iftQ 
fermonem trahimus in prariudicium Hcrois laudati, 
quia illius dodtrinaiw fub tali fenfu impugnat ? in iu- 
fcitiameriam laudanris,quiarcgulas fuadendi noiu 
/eruat ? & in irritationein audientium , quia ab ipfts 
auferr,quod concesfit natura, vt l indidit? 

Dcmumomitto,nos eliminare ab Ecclefia e^re- 
gios diucrfarum fcholarum Magiftros , h dc mcdio 
arccmusfacultarcmeundi extia viam S. Thomce. Et 
cum pnedi&i Magiftri, & Doftores habeant pro fo, 
& in fua linea , & gradu, quafi totius mundi fuffragiu. 
Maioreft inconucnicns,quam vt propugnationc no- 
ftraindigeat. Itaque ccrtisfimum, &probatisfimum^ 
tpud omncs manercdcbct, huic Prxccptoris Ange- 
lici clogio prsedidum conrrarictaris fcnfum polfe 
nequaquam conucnircimo pcnitus diflbnare. 

Nuncadalterum fcnfum deucnicndo,diximus iru 
co«confiftcrc,quodimpugnator fubijcit do&rinan-L, 
Angclicam fuo proprio di&o , conftituit fc quafi Iu- 
diccm illius, & fententiam fcrt aduerfus eam, his, vel 
fimijibus vcrbis , dccJrtna h<tc efi improbabt/ts , eft tr- 
rontd y c/? tndufttua vtttorum, qui modus diccnditon- 
tradi&oriam oppefirionem cum proedidta do&rina 
habet,dcftruit illam totaliter, & in nullo cum ifWco- 
uenir. Ex quo dcbemus notarc quantum diftct ab alia 
oppofirionc contraria , qux opinatiue procedendo, 
porius formidat, quam defpicit fundamenta oppofi- 
ta, compatiturq. cum bonacxiftimatione de illis. 

Vnum , & alterum apparct egregie in exemplo 

no- 



notisfimo, &adpropofitum noftrum aptisfimo de 
crcti D.N.Gregorij XV. editi,pracfcnte SuaSandiita 
tc,a Congrcgatione vniucrfalis Inquiiitionisdie 24. 
Maij, anno falutis itfia.circaconceptionem Imma 
culata?,purisfima:,& fan&isfimse Virginis Mariae.Co 
firmat antiqua decrcta Summorum Potificum Pij V* 
&P*iuli V. circaprohibitionem pradicationis culpae 
origina!is.& poftea fubiungit: Subetfdemccnfurts , & 
poems mandamns , quod ncgattuam oftntoncm^ videlicet* 
quod non futt concefta cum feccato ortgtnaltytn pradiclts 
fuiltcts adtbus afferentes , altam optniencm non imfu- 
gnent. Ecce dccrctum Pontificium Romaecditum,ab 
omnibus Tribunalibus recognicum , d nobifq. Hifpa- 
nis fummopere vcneratum, & vcncrandura. 

Interrogo primo . Quid Papa fibi vulc per illa fi- 
gnatisfima verba? Sub ctfdcm ccnfurts, & foents altam 
optnioncm tn pradicJis publtcts acJtbus non impngncnt* 
Quia fi impugnare intelligimus,fencentias contrarias 
alicui Do&ori probabiliter docere : iam non eric lici- 
rumfuftinercinpublico libcrtacem peccati origiaa- 
lis in fauorem purisfima? Virginis,quia aliquaiubfi- 
ftens opinio eft affirmans probabiliter contraftione 
illius , &omnesimpugnantcs in publico huiufinodi x 
opinionem incurrunt cenfuram Gregorianam . Rc- 
fpondcbis,& redic, quod hsec argumencatio plufqua 
fallax,& inefficax cft, cum per illud complcxum, not$ 
impugnare , nequaquam intelligat Pontifex partenu** 
affirmantem praefcruationera totis viribus non dc- 
fcndere.quod & nos,euidcntiffimumefle dicimus. fed 
indc fequitur, bcne cohxrere incer (e approbare ali- 
quam fcntentiam ex vno extremo,& ex alio cxtreino 
ftatuercpoenam incurrendamab oppugnantibus se- 
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tentiam oppofiram . quod e(t fepararcaftum appro- 
bationis,& fequelae vnius opinionis ab impugnarionc . 
fua? contrarise, ex motiuo non praeludicandi. Verba^ 
funt Pontificis in eodem decreto : Sanclitas Sua non 
tntendu reprobare alteramvptntonem , net vllum prorfus 
pratudtaum trferre, reitnquens tneodemftatu y ejrtermi- 
nts y tn qutbus de prx/entt rtperttur. itaque interrogp fc- 
cundd 

Quseperplexirasefthsec? provna parfcpraedica- 
rc,& coclamare laudabiliterpraefcruationem abori- 
ginali, & pro alia parte fententiam excommunicatio- 
nisfenecontra impugnantcS opinioncm contra&io- 
nis ciufdcm ? certe nulla perplcxitas eft . imo ma- 
gna diuerfitas inter cuiuslibet opinionis affertionem, 
& prolationem iudicij improbatiui dc opinioneop- 
pofita,quod proprie lmpugnare eft. manenteque hac 
diuerfitate,yo!uit Pontifex , quodvna pars praedice- 
tur,& alteri partidamnum non fequarur , quia illud 
pnmum,quod eftalceram parrcm pr£dicarc,compa- 
titur cumexemprione omnis prceiudicij>nonramen i!- 
hid fecundum , quod eft impugnare proferendo fen- 
tentiam condcmnatoriam fundamenti , vel ponderis, 
vel probabilitatis fententiae aduerfse.Et ratio eft,quia 
a(Terere,hanc , velillam opinionem efle improbabile, 
non fit , nifi per opptignationcm contradictoriairu. 
cumipfa.quse oppugnatiodcftruit torum fuumop- 
" pofirum,& in nihilo conuenit cum co.De hacquc im- 
pugnationc loquitur deccrnendo PapxSub eifdemce- 
furis >tnpradtc7ts publtcts aclttbus, aliam opinionem non 
impugnent.Qu\ fenfus,nifallor,mnegabiliseft.cum ac- 
clamationem,Iaudarionem,prcdicarioncm vnius par- 
tis admittendo , & prohibcndo impugnationcm ajte- 
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rius partis , doceat aperte Pontifex Romanus, quod 
pcr acclainaaoncm,laudacioncip,pr^dicationem, al- 
tera opinio oppofita ad pi axricatam, laudatam, accla- 
matam,nequaquam impugnacur, 

Quo fuppolito , applicaiuciS cotam do&rinam ad 
cafum noitrum, & inlmcndo cidecp propnctati Grc- 
goriaa^locutionis, dciendmius, quod irnpugnantcs 
dodnnam D.Thoma?,fufpccti dc vcritace funt:quia^ 
non intcliigimus plaudcnccs , docentes, prsedicantes 
opiniones coatrarias proDaDiliccr,fcd contraJidtorio 
modo fe habentes.lioc c£t cenfut antes, & fcntcncian- 
tcs Angclicam dodirinam dc improbabiiicatc, de er- 
rore, de indu&ione vitiorum, de rclaxatione vircutis, 
&fimilibus: idcoque eligat vnufqui/que fentcntiam, 
quam voluerit,cx vniucrhs fcriptis D. Thomae, fi eam 
efle improbabilem dixcrit , veritatis fufpicioncm in- 
currir. Siquidem hoc proprie iignificac aliquid impu- 
gnarc, fc habcre concraditiorie ad illud: quia cunu 
verbura, tmpug>iare y analogum fit ad plurcs impugna- 
tionis (pecies,debcmus faccrc interprccationem, non 
pcr improprietatem vocis mdu&iuam pluiiumab- 
iurdorumjedin fenfu rigorofo,formali,propiio, hoc 
eft conrradi&orio, inquo omma bcnc concordanr. 

Qua explicacione retenca,tiilcirc eam debcmus ra- 
tionibus,&audoriratibus, vc nemo ° fmeira> &ftu- 
Jw y quorum cau/as proculhabeo y ab hoc modo dicendi 
elongare fe praefumat. Doftrina igicur D. Thoma?, fi 
in diuerfas clalfcs diuidacur, duplicitantum parcitio- 
ncdiuidenda eft.In primacollocabimus omnia, quae 
funt euideutcr tradica.lnfccundatopica,& probabi- 
lia.Claflis pnma, ratione euidentiae apparet , quod 
impugnan concradi&orie non poccft , fine falficato 

cer- 
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cerra,& cuidenri:quia ncgare euidentiam rci euidcn- 
tis,non conringit fine fallitare negantis:itaque de co- 
tradicentibus doftrinam huius prima? clasfis,rationa- 
biliter abfq; omni dubio afferimtis , fufpedios de ve- 
ritate efTe.Circa fectmdas clasfis impugnationem no* 
tandumcft,qudd ipfa do&rina opmabilis, licetnoiu 
attingat venratem cuidentcr, attingcre probabiliter, 
cuidcns eft:quare dc omni do£*rina topica, & opina- 
tiua vcnficatur propofitio hxc: Hanc docJrinam optna* 
biltterprocedere eft eutdcnsJVn&t negantes, mcdia op- 
pofitionc contradi&oria , huiufmodi probabilitatem, 
negantrcmeuidentem,quam negarcline fufpicione 
de veritate non poflunr. 

Totusifte difcurfus lcgitimus cft. Scd dices,noiu 
rcfte diftribucre nos do&rinam D.Thomas indupli- 
ciclaflc opinatiui,S:fcicntilici,cum rcftet alia, in qua 
errores collocantur, quos nonnulli de do&rina Prae- 
ceptoris Sandi norarunr/Pulchrumrefponfum. Scd 
audiamus Sandiflimum Dominum Clemctcm Vlil. 
P dum inquit : P Ac do&rin* quide teftit efi ingens It- 
^cfuk^Nca"' borum numerus, quos tlle breutsftmo temporejn omntft- 
SiST aiii * pl14 r * d'f c *ph narum generc, finguUri ordtne , ac mtra per/pi* 
13«. cuitate y fine vllo prorfus errore confcrippt. Ecce Papam* 

affirmantem,D.Thomam fcripfiflefuorum librorum^ 
multitudinem fine aliquo prorfus errore . Tu autcnu. 
fuftines, quod prater dofirinas collocatas inlincis 
opinatiua,& fcientifica,reftat alia ferics continens cr- 
rorcs D.Thoma? . Ergo tua ha?c alfertio cx diamctro 
pugnat cum Pontificis dido . Vt quid miraris te do 
verirate fufpe<2um : fi nec vales conrradicere eui- 
dcntibus,quia euidcntia funt : ncc probabilibus, quia 
euidens eft probabilitatem habcre:nec erroneis, 

quia 
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quia Papa dcdarat nullum errorcm adefTc , & taraea 
contradicis? 

Roboratur vltcrius noftra intcrpreratio , oftcndc- 
do,:IIame(feconformem placitis S.Thoma?,aliorumq; 
Doctorum, pacato animo fufferentium , quodillisab 
aliquo per opinioncin contrarictur, rcfpucndo tamc, 
quod contradicatur . Et cxcmplum cft obuiura apud 
ipfumMagiflrum Angclicum, docentcm,qudd 9 m* D.Thola.< 
htl probibet) aiujuos charttatem habintes, tn optnabilibus 
dt(fenttre y quta optmones perttnet adtntellec~ium % qui pr&- 
ccdit appetttum.qmper pacem vntturS^ lllud altcrutn 
dcimpugnatione cpntradutoria folct commoucro 
animos quancumuis humillimos virorum fanftiflimo- 
rum, vt pcr fcqucnria vcrba iphus D.Thomce liquidd 
comprobatur : 1 St q»ts autem (inquic ) contradtcere DTh 1 
volucrtt) non coram puerts g.irrtat> fed (crtbat>& /cripm- eap.i°.' #puU 
ram proponat in publtco , vt ab tntelltgeniibns dijndicari 
posfit.quod vcrnm fit, & quodcrroneum auclorttate vcri- 
tatts confutetur.Ncmo ncgabit,modum calcm loquen- 
dia pe&or&rationabilitcr indignato procesfiflc, & 
ccnc procesfinquiain pun&o dodrinxilli ab aducr- 
/arijs contradiccbatur, vt patct \b\ y contradtcere voluc- 
r//,& ctiam ibuDt/udtcartposfit quod verttm fir, tjr qnod 
trroneuw.cmn vcri, & crroncioppofitiohabeat hoc 
cx fua natura , non rcpci iri,nili in disfidio oppugna- 
tioniscontradiftoriie. Vnde notamus formalitatciru 
loquendi Doftoris fan&i. Primo cxprimit contradi- 
dtioncm.Secundo illius cxtrema proponit,fci!icet,ve- 
riim,&cnoncum.Terti6,& vltimo oppugnantes eum 
contradidoric , vt dcbite corrigerct, garrulos nomi- 
nauit. Ncc pro hac parte plures au&oritates congc- 
rcre ncccflarium puto : fed quia Illuftrisfimus literis, 

^ ac 

• • 
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vucute Epifcopus Barbaftrenfis fuum verum , & 
proprium fcnfumadmodum magiftrahccrdeclarauit, 
piaculum crcdidi,aureum fermonem eius fubtice- 
re : f Cenfurando ( inquit ) hoc ofus meorum itbrorum 9 
dtcofrimo, habere bonttattm docIrt^a:quia docJrtna t qu& 
traditnr a nobts,& fquitur 9 conformat fc cum fide Santf& 
Rornana. Ecclefix. Et quantum ad hocfateor ingenue mt 
non admtffurum cenfuram oppofitam , cum Diuus ^tha- 
naftus rcferatySanclum Antontum a(feruiffc*quod itct ho- 
mo frobuSy & humiiis dcbcat imurtam (tbtfaftam faticn* 
tcr fortare , non idco fufferre imfugnantcs doclrtnam fua, 
quafi adoclrina Ecciefx dcficmntemmec huiufmodt fuffe- 
rcntta ad virtutem humtUtatis ferttncrc,pottus frouentrc 
ex non reclo modo iudtcandt mttntts > ejr officium viri ca- 
thcisa.Ex quo pater,qii6d impugnare quemlibctDo- 
dtorem intra meras probabihtatis a San&orum , & 
Thcmiftarum fchola non eft alicnum. Vcriim contra- 
didiorie procedcrc accrbam meretur rcprehenfio- 
r.cm. Etpronuncomitto,quodindi(fidijs etiamopi- 
nabilibusadmodum difficulter, velnurujuam debc- 
nius difcedcre a Sandtorum placiris: quiadiuinitus 
magis illuftrati,magisdc Deo cognofcentes, magis a 
fidchbus rcccj ri,magis in vcritatibus fundari,& cum 
adin.ftar colurrnarum Ecclcfiaefc habcant, cftcaufa 
pi oprfa Dci defcndere do&rinas San&orum fuorum. 
Dc hoc autem iufcrius loquemur. 

Nuncdefiderium eft mihi,cxfua intima radico 
crucndi vcram,&lcgitimam caufamhuius noftraein- 
terprctationis:nec alio meliori modo hoc confcquar, 
qu;imdiIigcnterinquirendo,a quo prir.cipio mouea- 
tur Pontifices, vt ira laudibus exquiiitisfimis D. Tho- 
mam prardiceuc , Nam illudmcc moucns ad laudan- 
m dum 
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dum Thomifticam do&rinam, apcrit viam ad intelli- 
gendumnon reprobarePapas oppugnatorcs con- 
trarios, fed contradi&orios. Pontifex crgo Summus 
vt Chrifti Vicarius , ncc Thomifta , ncc Scotifta eft; 

. vtrique fcliolx, vel cuilibct alteri comparatur vtMt* 
giftcr,vc Praefides,vt Princcps,vc ReguIa.Et licet ve- 
rum fit,cum fcmper optare ftudiofos fideles, dc qiii* 
bus tanquam dc filijs libi charisfimiscuratu gcrit, da- 
re opcram fecuriori,& folidiori dodrinx: npn cameii 
etiam vt huiufmodi, opus erac mirismodis laudarc^ 
Thomifticararquiacumalia: do&rine probabilcs prc- 
tcr cam in Papae finu foucancur.vel viderctur iljis ii- 
bellum dc repudio confcribcre , vcl in carum lucu- 

•bratione vigilantibus latcs improperiu infcrre, quod 
longisfimc diftat d vifceribus Domini. Laus Pontiff- 
cia itarepetita,itamagna, ita multiplex, ita tcmpori- 
bus omnibus continuata, & non ab vno Papa, vt po- 
ftea videbimus , fcd a pluritnis dcfcci>dens, aliqucnu 
maioremfincmintenditcircabonum Ecclefix, quam 

, prxponcre in opinabilibus hanc do&rinaifl cuilibct 
alreri. 

Chrifti Vicarius in Ecclefia Dcihabet propriumJ 
munusdirigendi omnes homincsin vitam xtcrnam, 
&idcoperquammaxime curat proponcre homini- 
businftrumentaproportionataadhunc fincm obti- 
ncndum, rcfiftcrcquc impcdimentis omnibus confc- 
cutionem retardantibus : quia tota ( ha?c actio ordina- 
tiua integratur ex duobus; vnum , quod cft diriger^, 
aIterum,quod eft prohibcre omnia impcdicntiadi- 
reftioncra.Do&rina autcm compuratur intcr ea, quoe 
conducunt ad vitam cetcrnam : nam ipfa mediantc, 
intclligimus quid crcdcrej& orare, & opcrari conuc? 

C flir, 



► 

V 



♦ 



uir . Vnde pluries,ex zeIo[Dci,& affettuose laudaro, 
nihil aliud cft , quam proponere nobis illam pcr mo- 
dum lucis illuminantis viam vitse aeternae. Ecce inten- 
tum Ponrificis . Et reftatur dc iJlo Sanftiffimus Ponti- 
fcx Pids Papa V.Iau lans Diuum Thomam his verbis: 
t * Ccrtt/sma Chrijltan* regula dottrint^qua Saclus Do- 

tx&Sl^: a ° r A pQft°h<*™ Ecc/efiam tnjimtis confutatis erroribus 
ap bli C j h / rub,t0 " '^ , ^ r4 *' / «I cac J uc jn propofito noftro, impugnaredo- 
&iinam, fignificat deftruere eam , quarenus a Papa^, 
, proponirur, vrinftrumentum direftiuum noftrac falu- 
tisjquia in co fcnfu proponitur a Papa, in quo dcfen- 
ditur,& defenditur, fecundum quod proponitur, non 
alias • Cum autem confter,omncs ( impugnantes pro- 
babilitcr,nullam facerc deftructionem doftrina? , po^- 
tius cum formidine, & bona cxiftimatione de ea^ 
multiplicant vias fccuras eundi in praediclum Enem. , 
in qucm,probabiliter procedcndo,bene ordinati sut: 
indc cft,quod huiufmodi oppugnatorcs nullarcnus a 
Ponrificibus reprchendanrur, fcd in fcnfu formali in- 
rclligenda rcprehcnfio fit contra impugnantes cotv- 
tradidoric,vrpote dcftruentes dire&ionis,& ordina- 
tionis rationem a Pontificibus propofitam , & inten- 
tam . 

Tranfcuntcr autcm notamus , quod fi ha?c ratio 
aliquid valer , & in aliqno aduerfarijs fauer, porerunc 
tamen iuxra eam conicdurarc facilircr , quanrum di* 
fter dotfrina Thomiftica ab alijs do&rinis,in dirigen- 
do homines ad gl6riam,fi perpendcrinr, quanto cum 
exccffu ad rcliquasSchoIas fapientia Diui Thomas I 
Pontificibus honorara refulget. Nam fi aeque acce- 
prse Ponrificibus funt caetera? Schola? , quare aeque 
non laudantur ? Si excellentiores funt , quare minus 

* nobi- 
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nobilis vindicatiibi faudationis cumulum ? Quomo- 
do voluerint cogitcnt aducrf*rij,& /ecundqm 1'uanu, 
confcientiamconiidercnr, fi quando ipli laudantcx 
corde vnumfrcquenriflimc, & altcrum raro, vidcntcs 
conducerc illud vtrumque ad confceutioncm finis 
dciidcrati a fe , faciant ita, quia hxc duo laudata , fibi 
videantur scqucbona, ad pra?di&um finem obtincn- 
dum. Qua» coniidcratio in pcrfona Pontificura magis 
vrgcns eft,vtpote pcr lcges fcientiu , quod quis * ra- « 
tione maiorttatts^ honorts, meruit laudem de bonts tpe- ^ xn ' in CK *' 

' r l IJJot. rnun. par.r.. 

ribusfiu beneficijs in Republtca exhtbitts,& impcnfis y co- »•«««. ti 
laudandufque efi pubLcts vocibus y nc per filcmtum % bonum fcmag.ii.Tt!* 
quodfecit % videatur tncognitum, 

Sed ad propofitum noftrura reuertcndo, nouunu* 
vcl irrationabilcno/i iudiccs, contradictoriam oppo- 
iltionemtantam malignitatemhaberc. Quia Doclort 
Ecclcfixcontradicerc affirmando improbabilitatcin 
fuae do&rinx, vcl crrorem , vcl quid fimile, eft pro- 
prius ipiritus , fignataquc conditio hsercticorum orn- 
nium. Audi Erafmum blafpheinantcm , quod « expe* " r 
dtt fkpenumero commtfsum altquod , ceu ctcatriccm in Tnt " wrfphe- 

J * > t 1 j- v miasErafrai apud 

SancJts agnofccre.kei um eundcm audi contra rratres Lop«^ de sw«i- 
Auguftinianos. & Dominicanos. 7 Prddtcator(inq\iit) tJXjf;. j£ 
non patitur qutdauam conttellt ex Thom& placitts. Auw. cusErafmi in u- 

n ■ ' i /»• t /f • 15 /i * «Hicronyra. 

fitntanusnen patttur ab Augufitno dtffcnttre. ct poftea y 
condudit: xulltus auttontattdebet addtclus cfequi vc- ^Xj^l^ 
ritatis dqit nerottum . Audi ctiam Lurhei um de Extra !*" s * rafmi r »p* 

i->i • -r • m I- lll,ld Luc -*-tuar* 

uagante Clcmentis Pontincis aftirmantcm , cx alio ipimsaninum. 
non conftarc, nifi * ex optntontbusT homAtnfullifsimts. z 
Tandcm audi cundcm Luthcrum in libdloilio proi- Luthcr.att.17. 
fusfuocontraRcgcm Enricum Angh;r,tantuminuc~ 
nies audacilfimam impugnatjoncm cuncradiiftonam 

C 2 aJ- 
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aduerfus Diuum Thomam , quafi argumcntum infci- 
tia* noftrae fir, ita vniucrialiter veftigijs Sanfti Do&o- 
ris inhacrerc . Sed tamen nos, quia in omnibus habe* 
mus Magiftrum Sanftum Auguftinum , ab eo didici- 
mus,proprer humang au&oritatis fragilitatem, & in- 
v tellcflus noftri facilitatem in a?quiuocando fe rerum 
fimilirudinibus , aliquem Prceceptorem ab Ecclcfia-, 
approuatum afiumere , do&rinse cuius inflexibiliter 
inhicrendo, difficillimum omnind fit, extra vcritatis 
a tramirc crrantes inccdere. a Hnmana auc7oritas(inquit 
^•A^uft.ub.a.dc Augu(\inus)p/erumquc falltt. In eis tamen inre videtur 
excdlere , qtii qnantum imperitorum fenfus captt , mnlu 
dant tndtcia docJrtnarum fuarum , & non vinunt altter y 
qnhn viuendnmejfc pr&cipiunt . ^utbus fi altqna etiam 
fortttnz munera accc^crmt^qttornm^ppareant vfu magni* 
dtffiaUtmum omninoeft, vt eis qutfqtteviuendi pr<zapt& 
dantibus credens recle vituperetur . Quod ergo difficil- 
limum Auguftinus aflerit , ncquaquam credimus a 
prarfumptuofis hominibus faciliter obtincri . In-» 
his potius, & in iWiskumana aucJorttaSy plcrumquc 
falltt.E contra Diuus Thomas apparet vfn magnus. nc( 
a/iter vtxit, qnam viuendum efi e pr&ceptt . ejr mu/ta dat 
indtcia docfrinarum fuarum. Defenfaturquc a Pontifi- 
cibus in hac partc oppofitionis contradi&orix, quia 
dtfftcil/imttm omnino ef/ , vt Diuo Thoma? vmendi pr&* ^ 
cepta danticredensrecJi vituperetur, 

Quibusanimacfuerfis,negare non poiTumus,quod 
Pontifkes in doflrinarum laudibus fe habcnt, vc di- 
rigentes fiddium animas , & vt zelantes , nc fua haec 
dircftio , & ordinatio ab infidiofis hominibus rerar- 
dctur . Nofque retardari, vcl perturbari affirmamus a 
quolibct aflerente do&rinamDiui Thomce improba- 

^ilem 



bilcm efle, erroncam, vitiorum indu&iuam,vel virtUr 
rum rerardatiuam in aliquo. Quiaaflcrensifte, auc 
haereticus cft , aut cum hsercricis conuenit : im- 
probat quod Papa approbauit dc bono commu- 
ni Ecclcfitf follicitus , & perrculolisfiinam , & fu- 
fpiciofiflimam viam ingrcditur . Si Catholicuseft, 
quarc loquitur cum LuthcrofErat illi opus ad fuara-. 
opinionem fu!ciendam,S n&utnThomam deimpro- 
babilitate condemnare? Qualis fpiritus potcft eflo, 
non quictari fecum, etiam fi beoe dicat , nifi San&us 
Thomas dicat malc ? Vult aliam viam agerirc eundi 
incoelum ,prsetcrillam , qua icincrati funt viri fan- 
ftillimi, &do<Mfimi,quiiuntin coelo ? iudicat fo 
doftiorcm illis ? vbi cft in tota lege Euangelica prx- 
ceptum,vel confilium conftringens cum,vtpracdi- 
cct , in hoc crrat ifte Doftor fandtus ? Didicit facere 
hoc a Summis Pontificibus , laudibus fummis Diuo 
ThomK plaudcntibus : vcl didicic afili>s diaboliad- 
uerfus cum cumulata improperia vibrantibus? Si 
nos Catholici San&os crrarc aflcrimus , quomodo 
audioritatccorumaducrfus hxreticos Ecclcfiam de- 
fenfabifnus ? Qualis eft ilte hu&us > qui reprcfcnta- 
tur in meflem,media ifla rq robatione Sandorum-. f 
nififruftus proccdcns ex fupcrfcminata zizaniaab 
mimicohominc luperucniae? leminau.it forte Dcus, 
quod fumus fapicriores Patribus aoftris, do&iorefq* b 

I* . n . ^ r * ApudM.F.Io.l 

MagUtriS? SanrtoThomaiu 

Certiflimumergodebetefle in fufpicionem falft f^ 1 ^^^ 
tatfs dcuenirc, quifquis contradi&orio modo ( vt Gtauin. p« wr. 
aliqui hac noftra corruptillima setate fccerunt) Angc- 

etiam in Memo- 

lico Magiftro fe oppofuerit . b Quia obuiat dirc- ^:^^ 
Sioni fa£te a Papa fidclium in fineni_: ingreditur via ooA.ana,i6>^ 
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hx rcticorum , faltcm per fimilicudinem fcrmonis,nec 
obfcruat aliquam cx approbacis fcholis, cumabora- 
niumcarum mftitutis rcprobatio Sanctorum Patt urri 
alienisfimacfledcbcar. fcc dc hac oppofitione con- 
tradi&oria clogium prafcns, a Papaque prolatunu. 
debctaccipi: quia, vc cx di&is pateceius naturaj 
cft ralis oppofitio , quod non folum do&nnas appro- 
bat x , fcd fimul acftui approbatoris , & fini eiufdcnu 
principaliori rcpugnct. 

Verumcnimucroratio hxc intimc confidcrata ali- 
quid aliudinfcrtin pnjefcnti nonomittendum: quiJL. 
tota eius vis confiftit in co,quod quando Papa laudat 
do&rinam D. Thoraa?, pcrmodum dire&oris fcha- 
bct , & reprehendcndo impugnantcs cam, rcprehcn» 
ditfbrmalitcr,quatenus ab impugnacionibus huiuf- 
modi prjciudicatur fua dirctf io. Itaquc reprchcndic, 
& laudatcx vnicomotiuo formalillimo dirigendi fi- 
dclcs in gloriam . Scd vt vidcamus altcrumillud cx 



fairfumfa&um intra mctas fcqucncis argumcnatio- 
nis. 

Quidquid ciufdcm natura: cft cum alionon potcfi: 
fundare,nifi eundem modum intclligibilitatis, & co- 
gnofcibilitatis cum illoalio,(ecundum quod in ali— 
qua natura conucniunt , & in ca funt vnum.Scd duo 
a&us proccdcntcsa Papa fqb codem conrexcu fer- 
monis , primus laudatorius alicuius do&rina?, fccun- 
dusdeclaratiuus fufpicionis devcritace aduedusop- 
pugnances calem doftrinam, funca&usconuenientes 
in nacura dircdtionis , & ordinacionis fidclium in fi- 
ncm , quatcnus Papa in omni doflrinarum approba- 
tionc,& reprobationc exercet munus dircftoris,& 



hoc 




qua : 
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ijuatenusadidemprincipium pertinet veriratem tra- 
dere,& traditam defenfare. Er^o praedi&i duoa&us 
fub eodcm tenore cognofcibilitaris, & interpretatio- 
nis accipiendi funt taliter , quod primus a&us ponat 
doftrina: bonitatemindingendo, & fecundus a&us 
defendatquidquid ponitur per primum. 

Aliquid aliud, inquam,ex hac ratione infcrtur. 
Quia proponcre dirc&iuum aliquod,& ordinatiuum-. 
noftra:(aIutis,idque dcfcndere abimpugnantibus in 
ratione dircrtiui,& ordinatiui, comprehendit vniuer- 
falcm dcfenlioncm a quibufcumq. praeiudiciun* in- 
fcrentibus ordinationi,&dire&ioniprardicl& vt fatis 
conftat. Sedficeft,quod talis dircctio, &ordinatio 
prceiudicium patitur pluribus vijs,& modis.Ergo om- 
nesiftx via? , & modi praeiudicandi rcprobantur a fu- 
modircdore, &ordinatore. Difcurfuslegitimus vi- 
dctur,& minorpraemifla fubfumpta probatur. 

Nam primam via prjeiudicandi ingrcdiuntur om- 
nes aflfercntes crrorem , vcl improbabilitatcm de do- 
£irina tradita vt inftrumcnto direttionis . Sccundam^ 
viam omncs opinantes improbabiliter, vel probabili.- 
tatc pcriculofa;aut vitiorumallicitiua, cotra D.Tho. 
mam . Quia do&rinis his male fecuris interuenienti- 
bus, deftruiturconfecutio vltimi finisa Pontificibus 
intcnti, mcdiante do*ftrina fana. Ec forfan dcftruitur 
maiori ruina , quam per oppofitionem contradifto- 
riam,guia ab hoc protinus cauemus; opiniones vero 
ifta? fub probabiliratis tegminc,fub confolationis ani- 
marum preetextu,fub colore non defperadi homines, 
maximam vaftationem fecerunt,& faciunt in Dci Ec- 
clefia tota. 

Nec nobis aninaus eft opprobrium alicui irroga- 
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rc, c Ctm idprdctpuum vtrtutis , ac viriam argumen- 
tum apttd probos /tt , quod vt fupcrtorcs agant , non per 
iniurtas aftequuntnr . Scd quia dc Thomiftis nonnulli 
obmurmurant , opinionibus alicnis minus fauentcs 
cflchoc illis mamfcftisfimimi attcftamur, reipucrc-i 
nos-eas tantum opinioucs , quas ia morum corruptc- 
lam fub probabiliratis larua contcguntur, iHafq. ad- 
mittcrc , quae folidis innixa? fundamcntis, a communi 
peritorum confcnfu non diftaut;didicimus cnima 
Pra?ccptorc noftro , praefertim in rcbus moralibus, 
omncm aufugcrc nouitatcm : cum ipfe , licct fuper- 
na fapicntia illuminatus, do&nnas San&orum Pa- 
trum,quas fcqui poflec , aliquando non inucnicns, 
£ 4< fuumpropriumfcnfumfubticuit: <* Alta tamcnp/u- 
po- r a funt ( inq uit ) qtttbns fc homo dclct ab boc fubtrahcrc 
rcttcrcntcr , qtu explicare mw audeo , qnia a SancJis, & 
DocJoribus tpficxprc/fa non rcpcru \ atque-t////firattovc 
gratiit Dcifccurius re/wqucnda decrcttt. Hodic autcnu» 
nonpauci rcm grandcm fibi faccrc videntur,fiex- 
trcma, & nouitcr inucnta in luccm.protulcrint. Lau- 
damus nos ctiam omne cum probabilitarc di<5him- 
quoquo modo , aut inucntum. Scd ab huiufmodi via 
rctrahimus pcdcm,quia c tcmporibus nofirts audtui- 
mus ( inquit Diuus Thomas ) multas controuerfas tntcr 
DoclereSy nonfo/um innatura/tbns quafitombuf, vcrum 
etiam in moralibus , in quibus pcrtculum efl dtucrfa (en- 
//>r,quantumuis expcrientia aliquotics conmoftra- 
ucrit,quod * multis affttcJafidesin pace >ac turbatis 
rcbus a/acres>ejrpcr tncerta tttttsftmu 

Concludimus itaquc, clogium Do&oris fanch" 
prxdicarc fufpc&os dc vcritate omncs cos , qui An- 
gelicamdoclrmam impugnant contradi£ioric,&eti5 

con- 
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contrarie, fi tradunt opiniones improbabilcs j quts^ 
modus difputandi tunc, licct contrarius quoad appa- 
rentiam, refunditur fubftantialiter in modo contradi- 
&orio,quatcnus ordinatio,&dircdio Pouficissequfe 
impeditur. 

Nec in hac parte inuenio aliquid magis P pro do- 
dhina Thomiftica,rationabiIicer cxcogitandum.Cuiii 
materia? topica? ampliffimsefint , &inccndere proba- 
bilitates oppoficas auferre, fic auferre topica , & pro- 
babilia, qua? ex fua natura ad vcramque partem fo 
habcnt.Velfiea nonauferimus,& in rigoroliori fcn- 
fueIogiumexpIicamus,ericnecefTariumdicere, om« • 
nes opiniones pratcr noftras pati infirmitatem de fu- 
^fpicione veritatis , quod impoflTibile videtur , faltenu 
quia aliquae opiniones , oppofit£ incerfe, seque pro- 
babilcs funt,& quantumuis noftra fit probabilior, no 
propterca defcendit contraria vfquead infimum gta- 
dum probabilitatis, taliter quod in fufpicionem do 
veritate perueniat . Itaqucreftatfolum, quod repre- 
4 hcndantur impugnantes modo contradi&orio,& etia 
contrario,fi improbabiIirer,veI periculose, vel cunu 
allicientia vitiorum,aut rerardatione virtutum impu- 
gnauerint,non aliten 

Confirmatur ifte totus dUcurfus excmplo fati« 
apto , ex defenfione fa&a a Pontificibus in fauorejn-. 
Santfi Auguftini deprompto, de qua defenfionc me- 
. nioratur S. Rcmigius per h*c verba : e Hunc igttur s . Remi |, ibr M 
bcatisfimum , ac fidcltsfimum Patrcm \_Au?u(linum se- <ap.9.detcncn<i 

» vcrit iciiot 

fcrin commumonc Scdts Apoftohc& habitum , & ab cius * ' 
ttum Pontsfictbus interUtoagiftros Ttdetdoftrin&vcnc- 
tabtltter receptum y & ab tpfts tim clar},& honorifice con* 
traobtreQdntts , &tloqucntcsdcfenfnm>itavt impofito 
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iwprobis fi/cntio, omnem de co musfttationemcomprimetu 
dam>ac repellcndam iudicarunt . HucufqueRcmigius. 
lntcrrogo nunc,an iftud filenrium impofitum non fo- 
lum obtre&antibus , fed etiam eloqucntibus contra-. 
do&rinam S.Auguftini , intelligatur dc impugnato- 
ribus Auguftini,quatenus defendunt opinionenu 
probabilcm? Quia iam homincs prafumunt de fo . 
ipfis polTe aliqua tradere,etiam aducrfus iftum Solem 
fulgentiflimum Ecclefije , celcberrima probabilitate* 
Itaquc hoc ab eis admiflb , dicant mihi » qui funt , & 
vbi funt reliqui impugnantcs Auguftinum, prater 
difcedentcs ab eo probabiliter f Alios non itme- 
nient , nifi oppugnantes cOntradi&orie, velfubprifc 
babilitatis vclamine ; cum ncc aliae fpecies oppofi* 
tionis fint , nec ctiam fi adfint , fimilem a Papa obiur- 
gationem portarc valuerint, Qnaproptcrde hisaj^j 
cipiuntur , & interpretantur Pontifices apud S. Re* 
migium , licet ipfe non declaret jfiquidem nullialif 
reprehcnfibiles exiftunt , cura nulli alij opponantur 
a&ui dirc&iuo Poutificis , & fini eiufdem. Quo fup* 
pofito , nefcio in fauore Diui Thoraae Do&oris cmi- 
ncntiffimi , quare eandem intcrpretatiojiem refpui* 
h mus, nifi quialaus,fama,plaufus> * glorU ingrat* 
xicit.AsticoU temporibus , quibus fmtftra, erga eminentcs interprcr 
ttttto. ftfym ^MrK- 

Pmerea fi perpcndiraus * quam cxcellentiam>vel 
proerogatiuam cxprimat hoc elogium comparationc 
fa&acum reliquisaSummis Pontificibus prolatis,in* 
ucnicmus aliquid vltra non contincre , quam cxprcf- 
fius dcclarare , quod in aliorum virtute, & poteftato 
clauditur. Ad quam veritatem oftcndendam,ne plu- 
raconculcemus, Vrbani V. Pontificis verbaTolo- 



Digitized by Googl 



Laus DfThomt. 27 

fanae Vnuicrfirari confcripra ponderabimus: Teno* 

inquit / pr&fe*ttum vobis tniungtmus , vt dtcli inTib.AM.dtet, 
Beatt Thom* docJrinam tanquam veridtcam , ejr catho~ D - r b>m, 
Itcam/ecJcmini , eamque ftudeatis totts vmbus amplta- 
re. Ex quibus verbis fi legirimc infcrtur, ergo^it Dt- 
uo T homacontradicit ^ftfpeclus eft de verit ate , conce- 
dcnda critdiftindfco vnius clogij ab alteropenesex- 
plicitum,& impIicitumpracise,non penes virtutcm, 
&c pondus fubftantiale vnius,& altcrius. Bonitas au- 
tcm confequenria? pradida? apparct cxaurhoritaro 
Hicronymi, quiDo&or fan&us cum fcripta fuafu- 
pcrSymbolumFideimirtcret Ponrifici Damafo , hu- 
milircr pcrit ab eo crrorum fuorum corre&ionenu.: 
tfed fi approbarionem , non emcndarionem eius fcri- 
prura mcrcatur,ftarim do&rinalirer infert imperitian7| 
vcl maliriam, vcl ha?rcfimaducrfusomttes impugna- 
tcs cam, quorumtrium quodlibet fuperius fe habce 
ad fufpicioncm de vcrirate. Ncc prarfumptibile e(l 
conrra infigncm Diui Hieronymi modcftiam pctijHe 
^ a Pontificc approbarionem illam, media qua tranfi- 
rcnt fcripta fua in vim tcxrus canonici , fcd tantum* 
poftu]a(re,autdefidcraflfead fummum confirmatio- 
nemfimilem huic fadte a Pontifice Vibano in fauo- 
rcm Diui Thomae,quae fuperat Doftoris particularis 
authoritatem,& nunquam peruenit ad authoritateiiL* 
canonicam , cuius tamcn fundamento pofTetipfein- 
fcrre rigidam cenfuram ignoranrise , aut malitiae, aut 
bgrcfis conrra impugnantes do&rinatn fuam: quisu 
ccnfura huiufmodi in vifccribus Papalis approbario- » 
nis neceflario clauditur . Verba S. Hieronymi ita fo ^lfflSjj?. 
habcnt: * H&c , Papa Beatisfime, efl fides , quam in ca- maf. & apud». 
tholtcadtdtfcmus Ece/efiajn jaa/t mims perttiy aut pa- » M Sij',* ^ 11 ' 
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rum cauteforte altqutdpofitumefl , emendari eupimttsi 

Terfnt Petrt Ftdem y ac Sedem tenes.Stn autem hac nojlra 
confesfio Apojlolatus tui iudtcto comprobatur , qutcumqttc 
me culpare uolucrttfe tmperttumjvel ma/euolum, vel ctta 
ncn catholicum>non me hareticum comprobabtt • Vbi ap- 
parer, quod inter approbationem Pontificiam , & re- % 
probationem impugnantium Diui Hieronymi do- 
clrinam, vllum medium non datur. Scd fic eft, quod 
Vrbanus Papa ftudiofis iniungit feclari doctrinam-. 
Thomifticam tanquam veridicam,&catholicam: er- 
go intcr approbationem iftam,& obiurgationem im- 
pugnantium Do&orcm Angelicum , nullumdatur 
medium: quia quidquid cenfura caftigat , Papalis ap- 
probatio continet. 

Vlterius S. Hicronymus rcprehcndit impugnantes 
fe,vt infipientes, auc ma!ignos,auc hareticos: cIogiQ 
praefens rantum vt fufpc&os de veritate: ergo proce- 
dendo cum Hieronymo circa fimilitudincm obiurga- 
tionis facla?,in hoc lolum deficit , quod mitiori manu 
impcgit flagellum. 

Ratio haec, & etiam immcdiata praecedens innitun- 
tur Pontificijs approbationibus,quamuis fub diucrfo 
fenfu . Vna affumcns Pontificum approbationcs qua- 
tenus proponunt D. Thomae doclrinam in rationc in- 
ftrumenti directiui . Alia quatenus imbibunt rcpre- 
hepfioncm aduerftis oppugnantes . Quarc vtraquo 
ratio cx»git,quod proferamusin medium teftimonia 
celebriora djfciplina: Angclicae, quorum virtute vi- 
dcat quis ad oculum tam magna,& praeclara elogia^ 
fionpoffe fide bona accipi, nifi vt inrendcntia homi- 
num falutem media hac doftrina , & iugiter vt cafti- 
gantia aducrlarios eius , vtpote ipfis oblatum talo 
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bonum,& proptcr ipfos a fummoOrdinatore lauda- 
tum,refpuentes. 

Primus igitur comprobator doArinx Diui Tho- 
mx eft Ieius Chriftus Dominus nofter , cuius vene- 
randa imago, e crucislignopende.is, verba illa ho- 
noris,&confoIationis plena, a Clemente Papa fidcli- 
ter atteftata pronunciauii. * P/e y prudenterque cogitatis K 
( inquit Pontifcxad ciuitatem Ncpohtanam ) de nouo Sf auV J"*Jf 

' ± . m tr r J > r j t mx apudS Pctt. 

Ctmtatt Patrono adfctfcendo ctue veftro , dtmnat volunta- » nou. ann. 
tis Angelt€ointtrfrtte 9 viufanttttate 9 & miracnlis claro l*^*\n*Bt\* 
Thoma Aquinate* cuius doftrtn* tantum fuit tributum % ca P* n ? ftr - £ encr * 

/ r* 1 • s* 1, / 1 1nn.1611.R0mx 

Vt Cnrtfttanx crudtttonts fns dtutnum etiam illud habeat fub sciaph, sico. 

tefttmontum: Bene de me Thoma fcripfifti . Quae imago 

Chrifti Domini antiquiflima? pi&urc.dcuotilGm^quc, 

collitur reuerentia maxima in noftro Regali Conue- 

tu Sanfti Dominici dcNcap r >!i, in Cappella propria 

fatis illuftri,vbi eam adoraui plui ics, & gaudio pcrfu- 

fus vidi. 

Sccundus Prsedicator * & taudator fapientise Diui 
ThomaeMaria virgo immaculata eft. ita refcrtur iuu» 
Brcuiario Monaftico Ordinis Sanfti Bcncdi&i, Con- 
gregationis Caflincniis pcr haec vcrba: ^Beatifstma r 
Mater Det CMartaet apparutt, &tpfumdefuA vtU 9 & 
ktcntta, inteorttate certtficauit . addtdttque , quod qmd- ann.ij86.iuBi- 

. t 1 1 t \ r \ • rr bliet. Emin.Car- 

qutd delwerate per tp/um a Deo pettuerat tmpetrajfet . dinai. Fxaad&i 

Tertio excellcnriam huius dodtrinar atteftantur Sajcbewru - 
infigniores Apoftoli Iefu Chrifti Diuus Pctrus, & Di- 
uusPaulus. De cuius attt ftatione facir fidcm indubi- ciemensvni.acj 
tatamSan&iflimus PapaClcmens VIII. in Superiori- ciuk.Neap. m- 

b. _ . 1 i' n t ueiues apud Epi- 

us iam citatus , Sed ne per partes diftranamus tan- fco P . Nea P . 4 . p. 

ti Pontificis approbationem, integram illam huic-lo- ^JS££5E 

coattexcnda tranfcribimus* Hic fiquidem honor eius 

vir- ■ 
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virtuttbus cum admtrabtlt doclrtna coniun6Hs irtre optu 
nto debetur . a c dotirin* qutdem tefits efi tngens Itbrorum 
numerus,quos dle breuijstmo tempore, in omni fere difcu 
flinarum gcnereftnguiari ordtne % ac mira fcrfficuitate>fu 
nevliofrorfus erroreconfcrtffit . in qutkus confcrtbendts^ 
interdum Santtos Afoftolos Petrum, <fr Paulum coltoque- 
tes , locofque eiquofdam Dei iujfu enarrantes habutt , & 
quos detnde confcrtftos expreffa Domint voce comfrobtt* 
tos attdtttit . t /t*£> 

Quartus laudibus celebrans Diui Thoma? fapien- 
tiam eft Pontifex Ioannes XXILin Bulla canonizatio- 
ie.xxiLAuiaio- ni$ eiufdem Dodoris Sanfti , dum inquit . 11 rtdlud 
?ui rjSfi ann! Pf*b*i/tg*m montcs de Srtfertoribttsfuts y defruttu ofe* 
7. inuemcs iocer rum fttorum fatiabitur terrtt in eo verifsime impleretur « 
jrjmiieg.ord.no- £ f p au [5 j n fr a jv fr non in facra Scrtptur* fagtnam, tkm 

fufer Nortum,quam vetus Tefiamentum fcrtpta, plurtmt* 
que alta Det ofcra in Dei laudem, Ftdetque dtla 
mnabfqtte ffcciait Dei infufione ferfcctt . 

Quinto Joco connumcrandus vcnit VrbanusPa- 
pa V.in Bullade SanftiThomse corporis translatio- 
0 ne , vbi doctrina eius prxftantiflimis nobilitatur elo* 
vrban. y. apu <! gijs. ° NcsQnQm^ttendentes.quata a Deofcientta dota- 

Mont.Falcon.aa. ? - 1 t . >- . 

xai.septemb.an. ttlS ordtncm Fratrum Prtdtcatorttm, & vntuerfalem Ec- 
lu! in ffomX c l tf* m ^firautty ac Beati ^iuguftini vefttgiainfequens 
bui. anrea p«ui Bcckfiam eandem doiirinis , ac fcientijs quampiartmis 
crgom. adornattertt. . . . Voiumus infufer , & tenore frafen^ 
tium vobts tniungtmus , vt dtc?t BcatiThoma dotirtnai. 
tanquam vertdtcam^ cathoitcam feiiemini,eamque fium 
dcatis tetis vtrtbus amfhare . • ; 

Sextum acclamatorem doftrina? Angelicae vene^ 
randum elegimus Santf iflimum Pium Papam V. lW 
Bulla Do<ftoratus Santfi Thom^ qu* plena eftlau- 

dibus 
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dibus, & praeconijs ciufdcm,cx quibus duo illa pria* 
cipaliora proponimus.primum ibn * Ommpotentts Dei P 
grattafaclum eft , vt Angeitct Docioris vi , & veritttt* gjjj* ^ 
doclrtna ex eo tempore quo caie/itbtts eiutbus adfcriptus cherukia.to»* 
futt % mtUu % qu& detnceps exort&funt barefts, confuf*,& btill ' l0t 
conutclA dtfparerentur . ^uod& antea fepe,& itqtttdo 
nttper tn Sacrt Conctitf T rtdentint decretts apparutt . Sc- 
cundum,& fupra animaduerfum, ibi, Certifiima clrn- 
fitana regtda docl rtna ,cum antecedcntibus , & confe- 
quentibus. 

Septimus applaudcns eidcm dodrinx Thomifti- 
Ctf,ofFert fe Clcmcns Papa VIII. dum intcrpellat pra 
exaltatione eiufdem D. Ioanncm Ildephonfum Pi- 
tnentel gercntcm Vices Regis Ncapoli , fubhisver- 
bis , ? Nottttm Patronttm ad reltquos.quos habet, adden* cicmc* vrir. 
dum curaret T homam Aquinatem, ctttus dtttina eloqttto , JP ud 
& c*icftidoffrina>mtracultfque illaqtitdemiliufirts.Nt 
rccordemur , propter confirmationcm proucnientcm 
miraculorum caufa , illius principij Thcologici apud 
ipfumDiuumThomamlaspe repcnti. * Nonfiuntmi- D . Tho .* UO(Ci k 
racula femper ad demonfir andum grattam eius per qttem 
mracida fiunt, Et tdeo potefl conttngere y quod altquts gra- 
tum^ratum factentem non habens t miracuia factat . Sed 
h)c contingere non poteft> quodaitqttisfaifam doclrtnam 
annttnstans vera mtracula faaat % qutt ntfi virtttte diutm 
Jiertnon poffhnt.Sic entm Detts ejjet faifitattste(its % quod 
eft impofsibtle . Ex quo fequitur,quod do&rina ha?c> 
miraculis confirmata, & a Deo approbata, excludat a 
fe omnerafalfitatem,quiaimpoflibilc eft, quodDeus 
teftis, & comprobator falfitatis fit . 

O&auus praedicator eft Paulus Papa V. cuius infi- 
gnia verba, cum aliorum plurium Pontificum di&is, 

coa- 
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• «,r f u f confonantia.fic (chabent. f spkndtdtfsimus Cathofe. 

faqt.V. auusbul j # ^ 

ia in aftis capit. r<c F/tfif/ Athltt&^ Bea.it 7 homa, Aqtttnatts , cutns fcripio- 
Mw.i6x*.fc°foit cltpeOy Mtlitans EccUfa htrettiorum te/a fceltciter 
rcccmbti* anu *^ ;/ > ^ttnorcs^ & venerattonem tn dics magts , magifqttc 
i*07* augeri plurtmttm in Domino gaudcmus^ dr ys> qu& ad tl- 

Itus honorem deuctc fancitajunt,vt firma y ejr tlUbata per- 
mancant , Ubenter Apoftclica firmttatis robur adtjctmus ; 
in quibus vlrimis vubs cxtua Pontirkum clogisu 
conrirmarc vidctur. 

Nonus Diui Thotrse exaltator infignis eftCle- 
mcnsPapa VI. cuius tcftimonium in hoc locotran» 
fcribimus,quiaquafi prxuid flct omniarelata.illa no» 
bis obtulit in fimilitudincm felciculi concinati cx va- 
cicmcns vi. in- rijs rofarurn gcnciibus, dicens: 1 Attendentes igttur y 
Epifcop.dc^Mo- cjuodordoprddtclus inhcrto plantatus Ecclefaac tn ger- 
ct^Lhb.uc^'. ™* na * ne ff a bilts fptritttalts vltlitatis fuccre[ces % tllumpr&- 
140. luctdttm y acfruc7uofum palmitcm y Beatnm vtdcltcet T ho- 

mam de Acjutno Cenfefiorem, a( Doclorcm egrcgtum, ex 
cuius fapienti<t y fjr docJrin* fcrtptts>& traditis t vntuerfa- 
tts Ecclcfia rnulttplias vbcrtatts fptntualis fruclumcol- 
ligensjpfius frucJus odorc rcficitnr tnccfianter, produxtt . 
Et quodidem ordo , vt fptritualium frnclttum vbertatcm 
multtfartam mttltipltcet y non lafiatur labore y &c. 
Dom. nofter Ale- u Decimustande nobiliratorhuius do&rinx , mo- 
d!ct- Aug.a V ni disomnibus venciabilis , c x.ftit Sandiffimus Domi- 
1600. nus noftcr Alexandet Papa VII.E cuius Bcatitudinis 

profluuio , totius Ecclefice campus irrigatus flore- 
lcir.Rdigio ctiam noftrajptritualium huiufmodi vn- 
1 darum gratia plcna,vcrnat furculis honoris, & dcco- 
lis.Sed prarcipue arbor vna nobilis Angelica?do<5tri- 
na?,plantara, fecus decurfus aquarum ipfius,panegy- 
x ifticis gcrminibus pullulafcit • San&itas fiquidenu» 
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fua in refcripto ad fcholam Louanicnfium extollit 
difciplinatn Thomifticam gloriofis his laudibus: 
Non dubitamus.quin vospro fmgulari ftientta ,pictattfq. 
fiudio fanam , ejr incdrruptam , quaiem tot Apofto/tcs 
Sedts declarationes , & Sanclorum Patrum iraditiones 
reqttirunt , dottrinam femper amp/exuri , & aduerfus 
Orthodoxa Rdigioms hofies defenfuri fttis . Netnon 
praclarisfimorum Ecc/efia Doclorum Augu/Iini , & 
Thoma Aquinatis inconcujfa , tutisfimaque dogmata. 
fequi femfcr , vt affcrttis , ac impense reuereri veiitis. 
^uorum profcclo fantttsfimorum virorum penes G*- 
tho/tcos vniuerfos ingentia , & omnem laudem fuper- 
, greffa nomina noui pr&conij commendatione p/ane non 
tgent. 

Harc funt potiflima teftimonia , qua: a Sede Apo- 
ftolica emanarunt in laudemSan&i Thomse, omni- 
bufq. & fingulis bcne confideratis , ftatim fe offerr, 
jmpunenosreprobarenon poffe doctrinam atantis, 
ac talibus conclamatoribus laudatam . Nam fi ex 
; eius excellentia mouentur , vt laudent , ex eodeiru 
princicipio (noucri neceflc eft , vt contradi&ores co- 
erceant. Vel cuanide laudant remillam , cuius re- 
probationem fine vlla deformitate homincs aggre- 
diuntur. Et eapropter negandum non eft, quod 
medijs ipfis laudibus ita repetitis , ita multiplicatis, 
ita honorificis aliqua nota inuranturimplicite, qui 
reprobationem ineunt. 

Si vero examinare vclimu$ , qualis ha?c nota cft, 
perpendere debebimus eam ineuitabilitcr prouenire 
exreccfTua veritate do&rinae laudatae ; qui reccffus 
cum pcr accefliim ad falfitatem contingat, quia defc- 
ien$ yerum accedit adfalfum;, concludemus, quod 
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huiufmodi oppuguatores taciec a Pontificibus rib- 
tantur vt a vero recedentcs ,& adfalfum acceden- 
tcs, cuinullusaccedit, mfi pro maipri, vel minoyi 
propinquitate cum 1U0 , incurrens maiorem , vel mi- 
«orem fufpicionem de voitate, qus eft conclufio 
noftra. 

Difcurfusaurcm ifte fundatusin tacita,VeI virtua- 
li reprehenfione , quae clauditur in approbatigniUus. 
Pontificijs , non alio meliori modo potc(t attempe- 
rari, quam arfirmando , rcprehcndi a Pontificibus,. 
non oppugnan r es DiuumThoma in aliquibus pro- 
babiliter , fcd oppugnantes contradi&orii* , aut fi- 
ne probabilitate , qua? impugnarioqes admodum rc- 
prehcnfibilcs iunt . Ergo in codenilenfu , ac aduere 
farij neceflitantur , & conftriiigunriiracripere repre- 
hcnfioncm hanc tacitam , inxerprctamus nos elogij 
huius reprchcnfioncm exprcflam, nonalirer. Gon- 
cluditnulqueab alijs elogij,s non diftingui . nifi pc- 
nesimplicttum, & explieitum, vt fupra di&umeflh.'. 

Altcra vcrd ratia trahens fundameatura cic eifde 
Sedis Apoftolicas reftimonijs, in eo confiftere expli- 
cuimus ,quod do(5lrina. DiuiThoma» nobi&proponi* 
tur vt inftrumenrumdire&iiium,. & otdiaatiuum no- 
ftrae falutis.. Cuius cotntrarium non apparet verifimi- 
lcquia pluries dicunt Pontifices:7V^^ W''^**', 
ejrcatholtcam fequimtni eam. T otts virtbus amfUat^ 
Sine vllo prorfus errore efljJMiracuLs confirmata, Eiu* 
dogmaiainco*cu([a % rjrtutisfima/unt. & alia fimiliare- 
fpicienria principaliter huiusdo&rintf oMeruanriaro 
in execurionc.Prnercrquamquod rarioneid probarur,, 
quia res omnis fi rcdte laudata eft, non ex alio lauda- 
tur,nifi ex bonitate, quara habe* per ordinem ad fui 
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inftitutlonis finem.Sed doflrina D.Thoma? ordinatur 
fecundum fc ad diredionem fideliuro in falute aeter- 
nam,& retf £ laudatur, cum laudatores eiufdem Pon- 
tifices fint. Ergo conuincitur eam laudauiflfe , & lau- 
dare.-quia ad id,ad quodordinatur, fcilicet hominum 
dirediOnem,inconcu(Ta,tutiflima, fine errore,firmata 
miraculis,& bona eft . Vndi impugnatores illius re- 
prehendunturaPontificibus formaliflime, quatenus 
oppugnant eam,vt ab ipfis proponicur in rationc in- 
ftrumenti dirigentis,& ordinantis:quod eft oppugna- 
tc lllam in co,ad quod fecundum fe nata, & inftituta 
talis do&rina eft. Et hxc impugnatio fine dubio pro- 
cedit modo contradidtorio,appropriatur hxrecicis:8c 
aliqui Cacholici prarfumptuose vfurpant,raalefa- 
ciunt,& fufpcfti dc veritace funt. 

Qua explicatione vt veriflima retenta, facilicer re- 
fpondctur adargumentum a principio ab aducrfarijs 
'pdnderacum , & eorum iudicio infolubile. Sed quia* 
vt magis vrgeant nos, fupponunt D. Thomam doce- 
rcquod Virgo Maria immaculata concraxic origina- 
k pcccacum,vt inde inferant, ergo pradicantes pra:- 
fcruationem funt de vcriratefufpc&hvifum fuirmihi 
confentire cum cis in fuppofitione de fenfu £). Tho- 
mae,& poft iuppoficioncm ta&am , ac inuoiucris ver-» 
borutn vitatis,refpon<iere in fbrma, Omnes impugnan- 
tes p.T homam funt de veritate fu/pcfit. Conccdo ma- 
iorem, Sed tenentes frtferuattonem MartA <JMatris Dei 
*b ortgtnalt feccato tmpugnant D. 7 homam. diftingua 
niinorcmJmpugnanc concradidoric, qu* cft propi ia 
impugnacio,nego mmorcm. Impugnanc contran£,& 
probabiliter , tranfeatminorin fuppofitione fadta ab 
cis. Ergofuntdeverttatc Jujpec7t % ncgoconfequcncla: 

E 2 quia 
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ouia maior praemifla huius argumcnti ex verborunu 
fuorum proprietate , tantum comprehendit impu- 
gnantes contradiftorie in omtil materia , noiu 
autcm impugnantes contrarie , &.probabiIita- 
te fundata. NecThomiftse dicunt,autdicere pofliioc 
omnes opiniones extra fuam fcholamfufpeftasdc* 
vcritatc cfle,licet plurimx improbabiles fint,fcd noiu 
.omnes. 

r Et ecce quomodo prafcns quaeftio non parumJ 
difficilis vifa aliquibus, de legitimo huius clogij fen- 
fu abfoluta manet.Verum ad prxfatum modum dice- 
di amplcftendum , prater huculque pondcrata noa* 
parum mc moucnt confiderationcs fcquentcs. 

Prima,quod verba laudatoria Potificum, licct om- 
ncm impugnationem faftam contra D. Thomam cx- 
cludant: vt in plurimum excludunt pcrpetuo, ac finc 
vlla exceptionc oppugnationem contradiftoriaitu^ 
.Ecpatet hoc in vcrbis Clcmcntis VIII. affirmantis dc 
vniucrfis fcriptis D. Thomo?, fine vllo frorfas crrore 
e/fe. Ex quo bene infertur , quod affirmanies errorem 
altquem de hac dottrina deftruunt Pontificis dtclumi 
■ quia hoc potilfim^ intendit Pontifcx cxcludcre omnc 
maculam erroris prxfumptam ab impugnantibus co- 
•tradiftoric . Noii autcm infertur benc : Ergo non Itcet 
altter y ac Diuus Thomas opinari: quia opinantes oppo- 
fiti poflunt procederc probabiliter fine crtorc ali- 
quo.In cuius confirmationcm adduco fingulariflima 
K * vcrba fapicntiflimi Magiftri Sylueftri dc Picrio in fer- 
syin.fer^. einer. monc D. Thomae diccntis : * Septimoque Chriftus ds- 
cens, Bene fcrtpfiftt de me Thoma. CWendacemtgttur 
Domtnumfacity quiThomammale fcrtpfiffc dtcit. Vbi 

pondero, non fcciflc Sylucftrum illam confequentia: 
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Ergd omnes i Diui Thoma op\nionibus recedentes fcri* 
f/erunt malc : quia in receflu opinaciuo adeft lacitudo 
fufficicns, vtduo opifiancescontrarijinccr fc fcribfic 
bene,& propccr hoc inftaretur aliquando conleque- 
tia.fcd inculic formaliflime : Ergo mendacem Vomwum 
factttfui T homam male fcripfi/fe dtcit. Quod eft cxclu- 
<kre impugnationem contradiftoriam , rclinqucro 
locum oppugnationi prohabili , & inferre confequ£- 
tiam perpetuo bonam. Ec fecundum iftum modtwu. 
diccndi idem eft affirmare,/*; vllo prorfus errore fcri- 
pfic,ac oppugnantes cumfuntfu/pecJt de veritate. nanu* 
. oppugnances imponunt errorcs, quando contradi- 
dtoric oppugnant , quos excludit omnin6, qui finc il- 
Iis fcripfifle afferit. Quapropter cx alio valididimo ti- 
tulo noftra hxc interpretacio commendanda venit, 
cum intcrprctatio omtiis * concordfis iura iuribus, { l c J cn0XaL 
di&adi<5tis,veraveris, cum cxclufioncabfurdoruin-. aaio*. giof.in.. 
omnium , & obfcruantia proprictatis fcrmonis^caete- ftus, in verb.red- 
risprarfcratur. , ***c*nA. 

Secunda confidcratio moucns meillaeft , quod z 
liacintclli^entiaacccpra, in nullo dcrogamus.Iau- Etemmentishtt- 

h n »i /• J • r li- ws laudis confi- 

dibus D.Thomoe, led cncomium iingularc mbuimus. dcra fecundum-, 
vidclicec , quod einon poilic obijci ab aliquo, tnhoc X^^twmL 
errat Doc7orfancJus % quxcft propria,& genutnalaus c d *T""i; ir - 
emfdetn, * fcnberc plurima lta dimciha,ita abfcon- haberememoria, 
dita,ita diuina, & nunqua a vcricace difcedcre. Quod io«m*^!fc- 
auccm alii vcritacem non dicanc, nullacenus amplifi- ci *b 

1 t-^. • 1 r /-i i pouus eflcquam 

cac nonorem D. Thomx:ad cxcra fe habec : fola ilhu momwtatis.Et i 
laus ab incrinfeco conucnit , loqui fcmper rationabi- 
licer, & quocicfcumque maior probabilicas adeft, cam ^jHSSJt! 
amplediri&idcoalaudehacnibilab codidtum, auc non.redamus.de 
fcriptum excludimus.In parua Diale&ica, in Logica,, £wiL ' ?u? ' w * 

iti % * 
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in PhiIofophia,in Metaphyfica,in PoIitica,in EthiciJ, 
in Oeconomicis,in Theologicis, & in expofitione fa- 
crarum Scripturarum fcmper benc dicit:& quicumq. 
cum male diccre affirmat,de ventate fufpictonem iu- 
cumr. ; 
■ Vulgarifatisperfuafione apud aliquos pra?ualufc 
COgitatio,amare Dominicanos,& fequi S.Thpmc do- 
ftrinam:<]uiaReligiofus ProfclTusnoftriOrdinis eft, 
cducatusin eo ab setatetcnera,&intraeum vitafun- 
ttus: itaque in fcius fequela tanquamin caufanoftra^ 
fafcinati ,ne alienas pulchritudines infpiciamus, om- 
nesnos inordinatusobcaecauit amor . Scd longiffimc 
a vero cogitatu fuum ifti cmittunt : quia cunos fimus 
Scdis Apoftolicze pcrpctud vcneratorcs , & noiu 
agnofcamus dc diuina vcritate aliam regulanu 
vifibilemprxterPapam: ex co Diuum Thomam fc- 
quimur,quianullum alium Do&orcin a Pontificibus 
Summis xquc Iaudatum lcgimus. Ncc hoc negottum 
indiget pluribus verbis . Compareant aduerfarij , & 
manifeftent nobis aliam dodhinam magis commen- 
datam,& pracdicatam a Pontificibus,ftatim fequemur 
cam, k & relegabimus ab Scholis noftris in pcrpetuum 
Praxeptorem San&um.Si autem manifeftationc hanc 
non poffitnt facere,fciant,in hoc maxime fplendcfce- 
re merita Patriarchae noftri Dominici, quod ei, vt fu- 
datori Religionis Fratrum Prcdicatorum , habcntis 
pro fine docere Iegem Dei , dignatus cft Dcus daro 
do&rinam Thomifticam, habentem miram coapta- 
lionem cum fuo fine. quafi Deus dicat : Complacuiw 
inftituto vefiro , & tdeo zobis trado optimum wftru- 
mentum doftrw* hutus % vt td w quodttndttis conpe- 

quamini. uaqueex hoc capite pr$cipu£ amamus eam, 

quia 
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quia a Pontificibus plus cseteris conrncndatur ♦ Vn- 
de Brixienlis Epifcopus loqucns dc acceptationo 
fapientix Thomilhcae erga Vicarios Iefu Chrifli,&.de 
vnione veritatis ilhus cuinhacrcgula , confideranfqi 
quantum Pontifices Iaudanr DmumThotnam > dixir 

notanter: * L4<tc Aute y vel ftmtha % nondtcit Scdcs 4pofto*- c . * 
licade altjsjdeb vtdeturtfHod novpofsit tangere ku Se- pieprium^f^ 
dcsdoclrmamemsjnt Aoc, qtiodfetffam ftodammodb ^ijJt™ 
tan?at^ I c . rc „ d . lenr,s j 

. /• » /y 1 «ea.Bnxicnfis.ac 

lertia confkieratio* quse mc mouerea eft » quod inuenies verba^ 
ncirjini, hac interpretatione admifTa, pra?iudieium in- chlci.pS!de^i-" 
ferimus.Admodumenim laboriofum effer,itaDiuum ' is famil - 

rr , . j. . iv . . ., rr . Prxd.invitaDiu. 

Thomam laudarc, vt ex jndecaetertvin honoratiffimi Thom.fouoa*?.. 
notaalk|uaindignitatisafficereiitui\Siquidem eo ca- at A * iib - 1 - 
fu non a^eremuscaufam noftram, potius incidere* 
musinfatisnocum difcrimen^quod ^pefsimHmimmi- T acit.Agnco>. 
corumgenuslandantes Impugnarionem ergo contra- 
di&oriam>& contrariam improbabilcm, tantum con- 
demnamus &vcramque aqualibctaliaScholacon- 
demnatame(Te dcbcre intclligimus. Quapropter,curri 
©mnium difpurantium ia via veritaris iura feruemus „ 
quifquis concra D;uiThom£elogiumvltcriu$ recla- 
maucrit % forfan * neqne dtgnum tantx rei cenforcm effc Tacit< J n % 
aufcultatores crcdcnt. vel ab impia regula * quod 
* femina odiorum tactenda , moucatur cognofccnt. Tacit. aoa.it 

Nunc tranfeamus ad fecundam huius allegationis 
partcm 

. De au&oritate Thomiftici Elogij . * 



A 



Liqui Scriptores non inferiorisnotxmultumj 
laborarunt inquirentes huias Elogij, audori- 

tatem» 
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tatcm. & pro ca ftabiliendaadducunt noftra antiqua 

•Miffalia,virofqi)c innumcros fapie.itiJlnos, illud vno 
ore Pontifici artnbuciitcs. 5ed cum omnes decerta- 
ucrint ex confidentia mulntudinis teftiura, & de fcn- 
fu verborum non «que mc niaerint, rcftabat fcmpcr 
a&rerfus eos validum argumcntum a Diuo Athana- 
s AdJLfim fiodcpromptum,fublusvcrbis : • J^ui demonjlratio- 
poftDiai.i.cont. nibus tnJhucJus non eft , ad ' muitttudinis confugtt prafi. 
^am h VLbtfmi: diumjs boc ip/o/e vtclum proftctur 9 'vt qm nuilualiud 
v«rutc°&c UUn confidwt** f UA habcat admmcutum . tQuid muttitudi- 
nemnobts tngcrts y qua/iaiteram turns Babytonia Jlruffio* 
nem Deo mmttans , ad trfan* multttudtnis tlltus excnt- 
ptumtOjiendat rnthi tiia vcntatts decus,proxima hac>& 
compcndiarid via erit ad pcrfnadendum . Multitudo au* 
tem fuo aliqutd arbitratujine dcmonjirationtbus compro- 
bans , cjl iiia quidcm idonea ad incuttendum metum , ad 
perfaadcndum nuiio modo • 

Qua dc caufa antequam arripcrcm calamu , olcu, 
& operam pcrdcrc intcllexi , nifi veram intcrpreta- 
tioncmEIogij huius proponcrem, vel faltcm non* 
abhorrcntem a mcnte Patrum noftrorum. Ex quibus 
duobus,nifallor,hoc fccundum obtinui,diftinftione 
'inuenta , fatifquc in fupcrioribus cxplicata , inter op- 
pofitioncm contradiCtoriam,& contrariam. Cum igi- 
tur congruitas fcnfus adfit , folum iam reftat in prae- 
fcnti,au&oritatemtcftiumdcmonftrarc, & de multi- 
tudineillorumin his tcrminis nequaquamdiffidere , 
imo multum confidcrcquiarationc data,&cxhibita, 
Diuusipfe Athanaftus pro nobis cft , dum fubiungit • 
b b Verum enimuero , ejr multitudinem vencror ego n$n 
5 jLihac. vbi f up . eam q H iJ cm q UlSt a y inqut/ittone refugit , fed qu£ demou- 

frattonem exhtbehnon qux acerbi pugnatfcdquApaier* 

ne 
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W cirrigit.non qn&gaudet muitattbns, fid qui patMtn 
■ bareditatem iuetitr . Et patriam ha?tcditatcm tuemur 
nos,d maioribu* acccpram, rraditam, probatam, fen> 
jfuquc,vt vidimus^congnicntiffimafuloitam. ■ ; 

A primis ergo principijs erurtdo fundamcnta au- Epifcop e ororfttl 
'fioritacis, notare dcbemus cu *AIganiienfiEpifco- airercWodcj 
po Hicronymo, quod tempus <*eatum a Deo in bc- 
neficium gcncrishumani, fehabfct refpedtu libromnfi 
omnium.quafi quodam expurgaroriu gcncrale . Vi- 
demus enim fcripta aliqua maximo plaufu enaca, cito 
mori . Vidcmus plurcs modos diccndi pen£ ipfo dic 
florcfccre , & marccfccrc . E contraqui expcrimur t 
fcripturas egrcgi& compofitasa tcmpore non con- , 
fumi,fed atternitaris pnemium rcporrare. Ex quo noa- n 
difficulter colligimus, prouidcntiam diuinam difpa- ; 
fuifse miroordine tcmpora prateritain bencficiiim - * 
tcmporis futuri , d vt omnis res anterior pofteriori nor- * oa \ViM. u ' M4 * 
mampraminiflret • Quia harc apparet aunoruhi vir- 
tus, concoquerc, ficut in ardeti fornace,ftud£oforum - x 1 
emnium laborcs,quafi mafsam mcfaliciam eflbrmfr 
tionibus ingcniofiffimis aptam,vt ab omni fpurcicia^^ 
& fcona rcpurgando cam , quidquid purisfimum eft* 
& non aliu<f,farculis commcndcrur. Itaque a tcmpore 
non confumitfed honotis gloriam mutuare, cftal*-» 
quod bonum praeftantisfimum re&e ditfis , nut fa- 
ftis,tantummodo competens, a rudioribus, & m.il£ I 
fundatis longisfime diftans, qoia c funm cutqttc decus Taclt anna] ^' 
po/ferttas rependtr.6i f medttatto>& Ubor tu pofterum 
'valc/ctt. DoCtvinaiumiraqucdogmataabantiquio Tacicarwai.4. 
ribus ad nos tranfmifsa perquamaxirne approban ab 
omnibusdcbenr, no folfjexco,quod vitiofiefl s re _ .5 
rum nouarum cuptdo . & h cuntia a matortbus Jnuenta: h 

* p - Tacit.annal.j, 
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fcd quia vetcrum di&a dikufsa quotidie, examinati, 
approbatahabcnt in honorem lui repetica experime- 
ta vi£tonae. Notan^erque fub hac fprmalitace loqui. 
mur, cum non k &#amus argunaentum vulgare de 
multitudinc teftiumad infaendum, quodPapa prae- 
dicauit elogium : . imo quia antiquiores amrmant, 
'■ joferimus cum ^biurdum non cise ? incredibileque 
.omnino vidcri,tot viros do&rina confpicuos crronca 
verba Ponnfici Summo, vt pi olatori, attributos cfse, 
^ praetcrei in diuinis infer uifse , tocumque hoc receptu 

finecontraditforemanere. 

Tamen mtcr rncmorames elogium hocOfficijs di- 
.uinis FratrumPraedicatorum infertum, nulluminue- 
DoA. Amon Pi-. n, ° Pkamano antiquiorem, 1 Ipfc fuit Patritius iju 
iaman.in proio- Venetarum Republica , ediditquc in lucera omnia^ 
ThomXbml^ Opufc ila D. Thomae anno faliitis i49o.&in epifto- 
Cp£v£S2 la pr^Ii ninari.vefert totam , vitam Angelici Magiftri 
Hcnnanam Li- cupi quadraginta miraculis pcr illius inccrcefTioncm^ 

cnienitcin Coio- *. a j i • -r» n t • n 

cicaTeman.x4o^ patratis . Adduat Bullam lU£canomzationis:ep lto- 
|am laudatoriam Vniuerfitatis Parifienfis : Ofticium-» 
rccitatum in eius die folcmni , & ici die feftiuo trans- 
lationiseiufdeni. Demumque integrum etiam Offi- 
cium Miflae , in cuius Praefatio proprio fuir infertunu» 
Thomifticum elogium . Praeterquamquod in calco 
iftiusnarrationishiftorialis idcm Pizamanus teftatur, 
s ca verba fuiffe defumpta ex quodam fermone Inno- 
centij Pontificis.cuius initium e&>Ecce flnfquim SaIo* 
• w^^.&iterumiltarepetir» 

Quae tcftificatio abfque onvii dubio grauiflfimfu 
cft, cumnullushomo cordatus potuerit Prarlodare, 
quafi recitatimi, & cantatum ab Ecclefia in facrificio 
Miflfe, quodnuUomodorccitabatur,aut cantabatur. 

Et 
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Et ex eo dubitarc non po{Tumus,elogium hoc in tan- 
tam venerarionem deueniffc antiquis temporibus, vt 
ioferere eu infacris Patrcsillinon ambigcrinr. * Vi- Mifl4lc * omlm 
foque MifTale noftro apud nosexiftcntc, &fequcnti edit.an.15u.af- 

* • r» c • icruaturRoma: im. 

anno i524.cdito, in quo ldem contiauatum Praera- conucnmsMa- 
tium adeft, probatur apert£ non pcr vnum annunu, ££p« Miaw - 
aut alterum,fed pcr plurimos annos reperiri hoc en- 
comium in diuinis decantarum, cclebratum.obuium* 
receptum,auditum , & a ncmine in controuerfiaou 
vocatum. 

Aduerfarios autem non Iatet, hoc teftimoniumj 
vndequaque reduci ad librosritualesOrdinisnoflri, 
& confequenter fidem illius.vt infirmam,parum aefti- 
mauere • Dicunt etiam non ab Innocentio clogij ver- 
ba pronunciata , fed aufu temerario a Bandello conff- 
c~ta,incuiusreprehenfionem, imultavanafubnomu i 
m ce/e6ri vulganturSmfquc copertu iudicant, » Eo ^* 1 ^ * 
de homtnc finiftram wvrbefamamtfleraquefadamcmo- T*«t.«uui.& 
rari. Licet in primis debcrcnt aduerterc ,Reuerend. 
Patrem Vincentium Bandellum elettura exntiffc in^ 
GeneraleDominicanae Familiae anno 1 50 r. B ide&q. 
prceualebat elogium in facrificio Mifsa?, vndecim fal- chro.ordinfin. 
tcm intcgris annis antequam Praclatus ifte haberet J^£™ ftrt,irm 
authoritatem ad aliquid in hac materia confingendu: 
& poftca probabimus ex libris non facris antiquitatc 
muho maiori gauderc. C aeterum Bandellus in clc- 
*5Uone Magifterij Ordinis habuit pro fc omniumeli* 
gentium fuffragia , ex quo iugiter peruium erat intel- ^ 
ligerc non nudum mentis , aut fallacijs idoneum ap- 
paruifse.Quamuis a defenfione illius libcnter difceda, 9 
^nonfoluin, » quia funitisingenijs ^gltfctt aufforitaf, Tack. annai.4. 
fcd quia Mateffatts criminafubduntur , vinculum, & T«cfc.< 

F 2 w- 
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tttctsfitas y?/«wfcadmodpimiue ^efiderp^quod refcca^ 
%i$ omnind offendiculis , * neftr* ctri&mtna txhoatfia * 

; Et capropter de iniuria ncbis illata ratione diffif 
dentix Ritualis noftri,vlio modo noncuro.Hoc vnu 
genus vltionis cx cordeamo , probpre euidcntcr in^ 
uioLiram fidem Miflalis Oominicanu& omnibus ocu- 
latii&num facere,quod ajpud nos \lausfat(a > & prt- 
ttbustxpre/fa ftrmdt Cfthwttur^ttirn m*lttta>quam cru- 
dehtas . 

In cuius veritaris oftenfionem , fupponendum an« 
te omnia eft , Magiftrum Gcneralem Fratrum Praedi- 
catorum,iuxtaLcges >. & i onftitutiones notiflimas 
t Ordinis , 1 nonpoilecircafubftantialiadiuini Officij 
ti&t. cap* *+t aliquid mutare , vel de nouo i|itroduccre;cum a Re- 
Ihquidticx^ ^onis noftiae principio,&fecundum confuetudihes 
ibica BOU " e * & no ^ ras » mancac boc rcferuatumCapituIis Generalr- 
54a^L^ cacu bus nequaquam excludentibus, potiiis exigentibus, 
Pontificis confirmationero,de qua loqucmur poftea. 
Et prseter legcs noftras,ita]ctiam infinuatum habemus 
in BuIIa Clemcntis IIII. noftri Rimalis confirmato- 
r ris primi, < poftquam in tnbus continuis Capitulis 
SSflan.^TOo. Gencralibus examinatum fuk. Sed magis aperte pro- 
itu. repctitoi in- batur ex Generali Capitulo Salmanticae habkoanno 
Domini 1 5 5 1 . vbi haec Ritualmm materia agitata fu- 
t fius , terminationem ftatira acccpit a Pontificc Iu- 
Boia.itti.iu. an- lio III. 1 confiruaante libros Chorales omncs Pra?* 
fofc^.i;ja. dicatorum, fimulque prohibente mutationemeorucn 
quamcumque , nifi aliter Capttulo Generalt vtfumfue- 
ritjuxta laudabtles confuetudtnes Ordinis. Quae BuIIa-a 
. adcft in frontc noftri Brcuiarij , a tunc Vcnetijs edi- 

ri, &in praefcns Rom* ia Conuentu S. Maritf fupec 

Mi- 
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Mincruam afleruati,vbi hxc omnia legi.Indeqjcon* 
cluditur , Officiura Milfe Diui Thomx cum pracdi&o 
Prjefatio,non potuiffe introduci ab aliquo fingulari 
Religiofo fuperiori,veI inferiori: quia fine dubio per- 
tincc adfubftancialia Oifiaj diuini>& Capituli Gene- 
ralis exigebatur attfhoritas 

Non tamcn videatur alicui confuetudinem hanc 
a Papa Iuho comprobatam,& in limnc nafcentis Rc- 
ligionis laudabiiem , poftea in prauum vfum a nobis 
detortara , pnecipuamcaufam exritifTe, vt introduce- 
retur hoc malum.Quia qmfquc debct fcite^n tantum 
nos Dominicanos effe obftruatorcs integerrimos 
confuctudinum Patrum noftrorum antiquorum, in , ' 
tantum inflexibiles ab cis , & in tantum Summis Pon- 
tificibus proptcr hoc commendatos,quod hubeamus 
duplicem confirmationem Apoftolicam noftrarunu* 
omnium confuctudinum , vt pro legibus cuftodtan- t 
tur.ItaNicolausQuintus: * Difponimtts,& ordinamus Nicoi. v. apud % 
antiquas tpfius Ordims confuetudtnes , & regu/arta infti- JoI«ii*aiia.^ 
tuta , necnon Apoftoltca etdcm Ordtm conceffa prtuikgta^ 
fubhtts contrarijs quibusltbet , inutolabtliter obferucntur, 
Et poftea idem Pontifex iterauic per h^c verba pagi-^ 
eameandcm: f Statutmus.dtfponimus , ejrordinamus Nicol ds 
falubres tpfius Ordtnts confuetudtnes, & regularia tnftttu- Pctr.ijuint.idus" 
ta>necnon Apoftolica eidem Ordtnt conceftaprtuilegia,fe- ^iunmx*h« 
tnotts qutbusltbct dtftu*i>tfs>tnutoUbtliter obfcruentur.lp- ^^^^ 
fique Rcligtofynftitutis, & confuetndtnibus fupradtclis ft 
conformantesfua % tnpacts>& qutetis manfuetudtne>Altif* 
fimo vota reddere y ac fruffus tn'Det Ecclefia profcrre va* 
leant ampltores . Ex quo pater, quam fine ratione 
confuetudinibus reprchendimur , qui vniucrfas con- 
jfuctudines noftras a Iefu Chrifti Vicario confirmar 

tas 
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tashaberemeritdgloriamur. 

Verum enimuerd in carum fauorem hoc prccipui 
in confiderationcm Iegentium ponimus . Miflalia no* 
ftra contincntia Diui Thomae Pratfatium, anteceflifliu' 
per triginta annos tantum, plus, minusue,BuIIam Iu- 
lij Pontificis approbatiuam confuctudinisin fauorcm 
Capiruloru n Gcncialium,cumqueomnia librorunu 
extmptaria in ram brcui tcinpore non potuerintcon- 
* . futnj:,.ianiterte colligitur , quod quando Pontifcx Iu- 

Hoe Breuianumi .. _ . , . ° n 1 .. * rt 

tbiadeftBuii^, lius * prohibuit circa Kitualia nonra mutationcs 
SifnoZ 1 omnes,iiifi Capitulo Gcncrali aliter videretur, iuxri 
«Snm 0 * R^ligionis confuetudincs , tunc nos in Miflarum fo- 
rbivi C di, c &"gi lemnijs cancbamus fufpeftos de veritatecfTeimpu- 
itctum. onantcs D.Thoma.Ec certe non canebamus regioni- 
bus longinquis,fcd Roma: ad aurem Papse, & in ad- 
ueriariorum noftrorum confpe&u. Paftor autcm fu- 
prcmus indagarc dcbct de his negotijs , vtpote perti- 
ncntibus ad iupremum munus illius. Vndc incredibi- 
le omnino eft,abfurda,& commentitia cantafle nos in 
diuinis intra ciuitatcm Romanam per tempus ita lon- 
gum,& Pomificem ignorare.Non folum ignorarcfcd 
poteftatcm nobis conceffifle intolcrabiliccr erranti- 
bus,vt itcrum erraremus. Prjeterea mcntionem eum-. 
faccre confuetudinis noftra? , occafionc cuius erratu 
eft,& laudare illam,& confirmare ipfis diebus,quibus 
aflualiter, & coram pcccabamus. Quodtotumfino 
aliqua fpccic omiflionis cx parte Paftoris fupremi ne- 
quibat accidcre. Quia ipfe,vt talis confuetudinis co- 
firmator, confiderare debebat: quid eft hoc.quod ia* 
confirmationcm venit?Quam anfam,& occafioneia* 
abufus iftisReligiofis praeftamus? Tempore prsefe-. 
rito, quomodo illi fe habuerum in hoc negotio ? Te- 

po- -i 

■ 

* - 

Digitized by Google 



LausD.Tbom*. 47 

porc pr«fent!,quomodd fe habent ? vel confirraauic 
caeco modo,quod nullatenusdicendum. Idedq; cau- 
hhxc noftra cumcaufa, & cura Paftoris coniundfcu 
eft, vtexindedetur intelligi, in ciuitate fanfta Dei 
Fratres Doroinicanos, * tt* natose(Se % vt bona,ma/aq. T*cit.annai.t. 
noflra ad Remfnbitcam perttneant , viaque aperiatur 
mcdirandi b ab exercenttbus feroccultum % eoque fr$- ^ t%i% ^ tt9 
cactus libtdtnem tngentorum y znmc\ms fit conlentir^ 
nobifcum minterpretatione data deoppugnation<L# 
contradi&oriafine alicuius praeiudicio: vcl darclocu 
in Officio Jiuiuo maculofis his denigrationibus , etia 
ad aurcm Papse, & nonfine eiufdem aliquali omisfio. 
nisnota? 

Hoc certe grauisfimum eA , quia haeretici vniuer* * 
famhorarumcanonicarun rccitationcm, Miflfcq. fa- 
* crificium improbant,de erroribus, infipientiaquecc- 
demnant.Et non bene refpondemus eis, RomanunL. 
Breuiarium dcfendcndo, & jlia Breuiaria particular 
ria paruipcndendo. Quia vr docetSanclus Ambro- * 
fius, « Vnum eft corpus Ecclejt* , & in diuerfa membra cap!?o. ro ' mlu<, 
alterum altero eget . Non fote/i dtcere oculus manut % 
cferam tuam non de/idero. aut tterum cafut fedtbus , rjr 
auncula fe negare efiedc corpore . Nam etjt atta frtnapa- 
l$a y tamen alta nccejfarta . & fincreprthenfionc non 
erit admittere pro vna partc Breuiaria particularia 
plurima;pro altera vero fidem eorum, etiam in rece- 
ptisfimisfrangerc. 

Quar ratio,fatis vrgens, fit vrgentior in fauorem-* 
Breuiari;,& Miflalis noftri, ii breuirer,iuxta hiftorias € 
Ecclefiafticas, perpcndimus : d quod Olficium Mif- Eccl. cap.dchor. 
te> & fepcem horae canonicae a principio pra?dicatio- 
nis Euangclij fuara vencrauonern. foniuntur : non 

ta- 
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tamcn omnes Prouinci» , & Nacioncs circa acciden* 
Calia rituum concordarunt , vel i quia tradita apro- 
pri/s Apoftolis conftanter retinercnc ; vel quia ritus 
proprios meliorcscrediderint; vei quia perdiftan- 
tiam a capite vniucrfali,tunc minus pr#ualentc,a quo 
in vnitatem reducercncur non habuere . Itaqufc par- 
ciculares Ecclefia* a Metropoh disfidcbant 1 Regna & 
Rcgnis , & ipfa Ecclefia Romana in fuae Ciuitatis di± 
tione, tempore procedente, trieliorauic multa, vfq; 
dum a Concilio Tridentino, & fan&isfimo Ponrifice 
Pio Papa V.vltimae emanarunt reformationes, Qua- 
rc dirficile erit aliquam particularem Ecclcfiam asfi 
gnarc, qusc in huiufmodi accidentalibus Rituum fuo 
rum fxpefepius corre&a non fir.Nifi Dorninicanara. 
Ecclefiam conlidcrcs confuetudinum antiquarum- 
pediffequam , Patrumque fuorum perpecuam obfcr 
uatricem . Ha:c igitur Sponfa Chrifti nunquam . 
Pontificibus rcprehenfg , corrcda ,rcformata, a?qtia 
li,&manfura pulchritudine circa fuos ritus mirabi- 
lirer floret . Et tamen accufatur dc abfurdis , nec in 
eifdcm congrcgationibus reprehenfis contingenti- 
bus, quaficonfuctudinisoccafione peccaflet , quae 
proptcr confuctiicjincs ad Vnguem cuftoditas,omni£i 
reformationum viget immunis. 

Scd fi interrogcs a me , qua de caufa Prfcfatiurai 
D.Thomse non adcft iam in MifTalibus noftris? Faci- 
le t.bi dicam,nunquam nos condcmnatos efTe ad euoi 
dclendum : & hoc cuidenter ex eo apparere , quod 
ante condemnationem debebaraus cirari , & audiri; 
idcoqucintroduccretur qua:dam Iis famofa exfua*. 
narura inrcrminabilis finc aducrfariorum notitia.Pi£* 
tcrca nec Pcrfatium voluntarij deferuimus,quafi poe--' 
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nitcntiam agcntes : quia poftea,&nimc, & fempore 
omni, prardicauimus cum , in infmitis libris tranfcri- 
pftmus , &in noftris Breuiarijs a trigintaannis habe- 
mus . Rcmanct crgo vnum ,& vcrum , quod noiu, 
foIumDiuiThomae Pr*fatiumdereliquiraus,fcd San- 
#i Dominici Patrisnoftri, S. Petri Martyris , S.An- 
tonini, S. Vincenrjj, S. Catharina» Sencnfis : quae 
omnia fimui in prsecitato Milfali nbftro leguntur , & 
recdfimus ab eis , velproptcr eorum proIixitatcnL*, 
cum admodum oblongaeflent: vel quod vcrius crc- 
do , vtconformaremus Ecclefiam noftram cum Ec- 
clcfia Romana in hac parte , ficuti in alijs fimilibus 
fadum fuit, tcmpore Clemcntis VIII. c de cuius e 
BuIIa conftat inBreuiarijs noftris rfic publicatis,dau- Buii.cicm.vni. 
fuia tamcn appofita,vtDominicanuui Rituale ferue- SSScnT* 1 ^ 
tur. 

His vcro gencraliter cognitts, nunquam aducrfa- 
rij noftri obijccrc definunt Miffalis Predieatormn-i 
fufpiciofam fidcm . Quaproptcr opcrx prctium me 
fa&urum exiftimaui, fi itlius au&oritaccm quibuldam 
confiderationibus, vtcumquc poiTcm , fiilci em. Ser* 
mo cnim iftc d^particulari Ritu frcquentcr contingirj 
jfinecompcteDtitamen difcuffione tranfire folet, & 
ab omnibus non a?que facilicer comprehendirur,qua- 
fi ratione parricularitatis Breuianj , & Mitfalis , ape- 
riatur via ad contemncndum ca . Licct facillimuau 
eflet aduertere qucmlibct Sanctorum ex his,qui apud 
nos floruerunt ,& florent , in fuis diftis , aut lactis, 
non vulgarem vencrationemhabcre.Simiiiterquem- 
libetexDoctoribu«noftrisprimarijs ; ac perconfc- 
qucns cumomncs ifti viri /anctimmi , & do«5tiffiuii 
fjmulconcurrant,vt Brcuiaiio noftro au&oritateau 
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prscftcncneccffario colligacur.quod cuilibet fcor- 
iim fumpto Breuiariura debeat in au&oritate prae- 
fcrri . Qua de caufa difputatorcs huius qusftionis 
rogo , vt nicditcntur: Qu* Familia-cft h*c Breuiario 
tah vtens .Quos habec, & habuit Sancios . Quos 
viros fapientiifitnos . Quam acceptationem obtinec 
in Dei Ecclefia . Qucm honorcm. Qua cxtcnfiono 
caudct. & poftca fubfumanc : Si vnus ex primatibus 
huius Familiae reuerentiam maximam inccr Catholi- 
cos forcitus cft; omncs iugiccr vno ore loquentcs, 
quamfidem merebuncur .'Q-iia fides, & veracitac 
cunftorum in Brcuiario , quo cunfti vtuncur , collo- 
catacft. Ccrcc facispoccnshofcratioapparct. Ve- 
rum cum facra ileligio noftra ilia (ic, f mngmtu- 
Tacit.m«.Gc:. dtnemftum malit iu/ittia tucri . fempcrque apud nos 
Tacic A-ciaoi 6 hafaerint virtntesrp4thm exemplorum. quod cotum 
notislimum eft : volui prefens fundamcnrum mcdi- 
tationi lcgentium commendarc, & ad alia plura», 
aliundc , quam a noftrae FamiU* uu&oritatc deprom- 

pra,tranfire* . 

Et primo pondero S.Doftoris Hicr&nymi aaftori- 
tatcm defumptam ex catalogo ScriprOrum , vbi do 
h S.Ephren ica loquitur: h Ephrxn Edcffcn* Eccleft& 
Diacoms ,mnlusyr* fermone compofmt % & adnntam 
vcnit cUrttudtnem , vt pofl lecltonem fcriptnrarum pti- 
bltce m cjuibufhm Ecclcsijs ttus fcrtpta reatentur . Ex 
quibus vcrbis fit argumentum . Quod San&onuiu. 
fcripta fe habcnt iti ahquo fcnfujnferiora ad aufto- 
ritatcm Eccldiarum particulariuin ; fiquidem cuadut 
prsclara ab huiufmodi Eccle*ijs recepta , & a mcntis 
proprijs ad hanc rcceptioncni perucniunt,vt ad que- 

dam «radiim fuperioris exccilenti*. £c ideo nos ad- 
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duccnres teftimonium Eccleficr fingularis in huius 
elogij confirmationem,adducimusid, quofcripta Sa- 
dorum honorantur,nobilitantur, & clariorarcddun- 
tur. Cuius fides vulgaris non videtur, faltem ex eo, 
quia eft ratio demonftrandi , & illuftrioremfacicndi 
fidcm San£orum Patrum . Admodumque verifimi- 
le cft, Ecclefias illas , de quibus Hicronymus loqui- 
rur^nonhabuifleaequaliratcm ctim noftrain Diuoru 
numero,in virorum fapicntia,in Prouinciarum extcn- 
fioncin Euangelij praedicatione,&alijs prerogatiuis 
honorem noftrum per totumOrbcm terrarummiru 
in modum commendantibus. 

Secundopondero DiuiThomse dodrinam, inqui- 
rcntis, vtrum Bcata Virgo fucrit fan&ificara antc ani- 
mationem? vbiS. Do&or attingit pun&umConce- 
ptionis fub his verbis : * Ad tcrtium dtccndum y cjuod 
.... Romana Ecckfta .... tolerat confuctudtnem *r. 
aliquarum Ecclcfiarum illudfeftum cclebranitum^ vndc 
talts cclcbrttas noncft . . • .reprobanda, Quja fccun- 
dum D. Thomam cx Ricu particulari alicuius Ecclc- 
fiae non benc infertur, ergoPont\fextgmrat, fcdharc 
cft legitima conlequcntia: Ergo Ponttfex tokrat.Quod 
patet inrtcnfu Dottoris Angeiici,quia pofico Ritu fin- 
gularijcum dcberet argumcnto fatisfaccrc, non n> 
currit ad Papa: ignorantiam,fed cx continuationcRi- 
tus affirmar tolerantiam Pontificis.Et fimilitcr in uo- 
ftro cafu,proportionalitcr loqucndo,non bcne fcqui- 
tur : Pradicatorurnlkclefia hoc obfcruat in Miflaru 
folcmnijs circa fubftantialia Rituum , &co vcitur in 
Ciuitarc Romanaperanno$eriampIurimos,*r£0 Pa- 
pa tgnoratSctd infcrtur legitimc,crg0 Papa tokrat. Prae- 
tcrea notamus , quomodo D. Thomas fubmircit pro- 

G 2 prium 
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priumiudfcium au&oritatiparticularis Ecclefra? , ncc 
aufus cft vllpmodo fingulantatem ilhusrcprehcnde- 
re: vt cx eo fapicntiorcs intelligant,non debcrc auda- 
ciam arripcre ad condemnandum Ritualia noftra^: 
quia licct vnius detcrminatae Ecclcfiae Imeam noru 
excedant,hoc iuificir,vca qaiolibet fpcciali Dociore, 
quantumcumquc crudko,nequaquam iinpiobentur; 
fed dcbita venerationcafficiantur. 

Tcrtio pqndcro , quod licet cxprcffa Papx confir- 
raatiorcquircretur in fauorcm OfficijMiite §«Tho- 
ma\hoc non obcft : nam Officium dminum compu- 
eatur intcrca.qucc vniucrialitcr loquend^, line Poi^ 
tificis bcncplacito prarualere non pofliait; eum illud, 
& non aliud,habcat rationem talis Officij canonici,& 
Eccleliaftici , quod ab Ecclcfia tcceptuin r & appro- 
batum manct. Itaqucpcr tranfcurfum lougitempo- 
riiconfenfiffcPoncificctn iuraoainii difponunt, Et 
hjec cft conclufio vcriffima,quod K qttotiefcumque ad 
fcr. con z. valtditatemaclus rtqniritttr Pap£ confirmatto , exdttt- 
S"n, a 'Su" turmtate temptris adfutf[eprobctur . Alias quid valcret 
l&t.tom.^ antiquitas? Quid cofucrudo f Quid poffcsfio? Quid 
gcntium conicnfus?Poftenorseras gercrer bcliunu, 
irrcconciliabile cum fa^culis pi£cedcntibus # & om- 
nia ab illisaflcrra in examcn vocaret, fcrupulose dif- 
quircret, & dcmum ad proprij arbi:ri| tribunal defer- 
rer.-quod nihiJ eftaliud , quam fubuerterercrum or- 
dincs,media promulgatione Icgum longeabe&di- 
ftantium , quibushominum corrafcrciuma principio 
modcratur. Vclcogircmus, quot funt negoti^raaio- 
ris momcnri, & magis prtfiudkialia , noi> lta arrcrtata 
concorditcr, aur inter ea rcperca *qua: a Pontificibus 
conced: folentjtaraen ex confirmatione praefumgt^j 

pro- 
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proptcr tranfcurfura tcmporis,to;is viribus dcfendu- 
tur. Nccdequamplurtmis recitatis inter horaruui-. 
foleronia atempore antiquo poifumus approbatio- 
nemaliam, niti dc ure prxfi npcaoi exhiberc.Q^ai* 
lufficientiflimain ditfiniamus ,aurfincdeIe<£tualiquo 
licentiam praeftcmus pernegandi mulca in antiquis 
Breuiarijs concenta.ieexco plcnilfiine comprobata* 
quia funt vetuftilfirttf* 

Quarto pondera do&rinam Epifcopi Albcrti- 
ni, 1 iuxciquam, & iccundum vcricatem,Pontifcx ■ xlbcrcin I d ^ 
nunquatn dicicin (ingulari ieitioneshas in Brcuiario *gn°fr •prop. cfi' 
recicaudas approbo,(ed vc recirentur infcruntui: Pa- q.J,i» > 7. ,h * ^ctu, 
pa colerat ,. &in vniucrfali libros Officij diuinicon- 
rirmac . Alias lecliones in Ipecie confirmatse tranfi- 
rentin vim Apollolici decreti, quodcommiuiiterno 
conringir, & tanturo pie creduntiir.Vnde coiUtac,nos 
non potfe GompcIHad exhibcn dirn- approbacionem 
determjnatam Prafatij.D.Thom^, -cum huius gcne- 
ris facra prascise indigcant toicrainia,& ca probctur, 
ficuci nos abundc probamus,per rranfcurfum-tcmpo- 
ris,iun&a rcpetittone actus irvpublico. Prasterquam- 
quod in Ecclefia Catholica. maxmie prohibiturru. 
cft acla comaiendtia Sanclisaccribucre,cxquo datur 
locusad inrerendum, c\woJnjuottefcumq. ejrvbtcumq.. 
aUqua Santtorum acla ab Ecckfta tolerantur , pih , & 
Ci fccurttate creduntur.Et ideo Iuriftc fubftinec, m Sa~ cio •in $. hxc au« 
ftorukgendas fidcmfacere.zxax in cis toleratia Ecclefia? gVs"!bibu$ b ,' fnL 
Iiabitaper longu cempusnihil poncrcc au&oiitati^. ? t0<xm - ft -^p : 
quod aiiesxre nondcbcmus, ncc fine falluatc poi-ccrr.per.n.i**. 

f lim U & Crauet. de antiq* 

Quinto pondero fingularem alicgationem Ay- £XooJ$* ia 
mo^is Crauettaslurifconfulcinobiliffimi, n intcndc- us.an.ia» 

tis 



5 4 Laus D. T honu. 

tisratiociniorum hbru cuiufdam Monaftcrij Fratrutn 
Prxdicatorumplcnamprobationemin iudicio facc- 
rc & obfcruabo circumftantias illius negotij], vt ab 
hoc Do&orc propcnunturfuo ordinc,primaque cir- 
cumftantia cft ha:c. Fratrcs Pradtcatircs agentcs produ- 
xcrunt vnttm tnjlrumentum , Itcet minus folemne y con- 
tinens negotinm , de cjuo agitur , repcrtum intcr fcriptu* 
ras, eypapyros Notarif defuncli. Nunc exhibcmus fer- 
monem Pontificis , quamuis non integrum, & folcm- 
ncm , rcpcrtum tamen in libro diuinorum Officioru, 
dc quo libro nullus crcdet haberc auftoritatem rai- 
norcni,quam illius Notarij vitafundi,fcriptitatioiics, 
& papyros. Secunda circumftantia: ^utafueruntipfi 
/tbrt /ub/crtptt pcr Rcntrendum Patrcm Promncialcm,& 
duodcctm Reltgtofos ipfius Monaf/erij : in qua re confiden 
prirnitm jua/ttatem pcrfonarum vntus Prouwcia/ts , pn 
quo maxtme pr&fnmi debei , ?cut dn ttur de PrtfecJoPrx - 
torto,quod pro co adco prsfu.nit /ex,vt no/ucrit ab cius sc- 
tentta appcllari pffe. Sccundum, ejuod confdcro , eft nu- 
rncrus fubfcrtbcntium , cx quo numero fortitcriurtatur 
probatto. &omncsifta: vcrifimilitudincs inucniuntuc 
vberius in probatione noftra: quianon vnus Prouin- 
tliscum aliquibusFratribus fubfcribit,fed Capitu- 
lum Gencrale Ordinis, plurcs Magiftri Gencrales, 
nuilncudo virorum iapientum, & dcmum Rcligio to- 
ta,cuifidcmnon praefcarcgenus quodamprotcruice, 
vel pcrrinscias eft.Tc^ia arciunfb tia: Suia in /tbrts 
dttti mtcna/i ct tj f /unt x/tfcriptd foluttones adiucrfi* Re- 
tfghfis tntcgrt vttd , ejr opimonis modo dcfunc7is t vt ve~ 
y :j:>htlc nonfit ^tot Rc/tgiofos vita. inctt/patx mori vo- 
/utfc in pcccato faifitatts . Quod vrgcntius rcpcri- 
tuiin cJa poftro, quiaeiTct infidelicas in diuinis 
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effunderc preces mendacio macuhitas, &Deoof- 
fenfiuas , nullufquehac macula de ligratus voluiflec 
a vita difcedcrc, (ed confcicnriam fuam exoncrarct, 
excogitaco remcdio. Demum circu viftantia vlrima-. 
continet , J%uod talis liber habet veritatcm nonin a£t~ 
qutbus partitts tantum ,/ed tnplurimis , & pro maiord 
firte.Qnx verba fine ruborc non tranfcribimus;cum 
rariociniorum Iibcr,quia communiter verum conti- 
nct, probat in fingulari,de quoadcft lis;Mi(Taliaau- 
tem,& Breuiaria , librosdiuinos ad hunc gradumu 
probarionis pcrueuifle negatur. 

Scxto pondcro, quod licet clogium hoc reducatur 
ad infimum gradum probationis, qui poceft cxcogi- 
tari , videliccc fcriprurse priuata?] cxcludcncis fatemni- 
tacemomncm: tameninhac fuppoficione, ica cruda, 
& dura,f icic probationem plcnam , ° quh/criptura Al 0 z± 
prmata longo tempore ob/trnata propubuca , p vel col- coi.j. vcrf.idtm 
locata ab antiquo tn loco pub/ico, meretur fidem integram, ™ Q £ Ant 
iuxta principia *«w,Nee hoc dictum dcbet irraciona- cap - 2 ii - fi(1 - in11 * 

, . .* ,. f . r , • n > ! * j ■ rf i • col-j.vei oftauus 

b'le ludican , lcdpotiusa valtaifama ranonc orin; cafus* craucc.de 
cumralis fcriptura vc priuata eftuion probet:vcriW. "qX^^i^ 
quia pro publica fuit acccpta,vel in publico pcr mul- ^n-w^ 
tum rcmpus iinc conrradiwiorc a:fixa , habcc pro fo Gio.mcap.c 
hominum plurimorum cbmm&ncin conlenfum, & lu\lx\£ffi*- 
idco deillius veritace dubitarc cft idem , ac in difcri- £ e,coLa ; 2 * V- 

. r . . & tcnct Spccul. 

men poncre tot remum antiquorum hdcm omms ex- m.de P rob §. vi- 
ceprionis maiorem . Quapropter fermoiftc laudato- ^nono^eril 
rius DiuiThomx abantiquopro authcntico rcputa bros : ;.. BaId - c0 f li; 
rus,&nullorepugaante, mpublicis, iacruquc ntibus confii. 135- po 
infertus vfque ad tcmpora noftra,picne probac, non pnuc ' 
vt fragmcntum fcrmonis cft, fcd vt pro fc habens co- 
mune gcmium fuffragium a duobas fcre feculis, vri 
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poftea vidcbimus, m luc vnicaicconfenticntium. 

Scptimo pondc loimpotiib .icjtcm fadi.Fingamus 
emm,fi tam apti ad fingendum fumus, vniuerlam no- 
ft-ram Rcligioncmdctcrminationcm vltimatn habuif- 
fc patrandi falfuatem hanc.Dcbcbamus cnim cam in- 
troducerc, q occulus prtmum fermombus , vt vetjt<t/b- 
Itnt, rnox vago rumore apud tmpcriifstmt cutuftjne pro- 
ptas aures.Qiiod cnim dclit ium crac infcrcre m officio 
MiflVmanifcftiflimamcdacia noftra? Statim coprehc- 
dcremur,difFamarcmur, ocirridcrcmur ab adhcrfarijs 
noftris. Quis crcdat antiquos illos Iatere poiu:(Tc hu- 
iulmodi opus fraudulentum? Et cum habcrcnt iru 
promptu media omnia inquircndij & probandi vcri- 
tatem,quis fibi pcrfuadcat, magis cos cacere voluif- 
fc c Tunc eciam praualebant diucrfarnm fcholarum-» 
dig!adiationc6.nccdeantiquo } !cd dcrcccnti meritie- 
bamur.quarc obmurueruntf Etneotericrifii,vt quid 
ita icro non deimun: damarc ? Tunc, cunc c rat rcrn- 
pus cleuandi voccm, onmibufque norns {.. : ::idi ca- 
uillationcs noihas . Pet ridicuiumc contra apparet, 
opportunitaus temporum au/iUmittcrc, poft longa- 
quc fxculaannoiam vcriratcm violcntcr inuadcr^. 
Expcdcnt amplius, potcrunt ctiam diccre, me lifeelli 
buius icriptorc m,homincm mcndacillimum ruitrcau- 
&orelque,in rcrum natura nunquam inucntos,al!c- 
garc,qtiia, omnibus Mundi Bibhothccis perfcrutatis, 
tiulius coi uiii inucnrus eft ab cis. 

Hoc argumcntum fcmper vrgec . & idco, licet ui^ 
inatcria minus digna , eiufdem fbrmsc eft cum altcro 
contra Gcnriles facroa 1 Theologis, vc probeut iti- 
. oi<?. carnationcm Chrifti Domiui . Quia Sa!uator humani 
? .p.D.Th..vi.,j.i generis pradicabat f Ego t & Pater vnutn fumus , & id : 

quod 



r 
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t d pr*dicabat,Gonfirmabat miraculis. Gcntilcs vi- 
debant, intelligebant, eloquentiffimi ad oppugnan- 
dum crant,pro inimicis fegercbaot, &fcamen cacuc- 
runt.Nullus illorum dixit, icriptifue mandauit, Laza- 
ri refurre&ioaem fuiffe falfam, coecum luminibus no 
efle reftitutum, aut quid fimile . Itaque cx corura vni- 
uerfali filentio prardicationcm Euangelij vndcq uaq; 
vcriffimam aducrfus cos plane conuinciraus « Nec 
dcfera ,&tardaoppugnatione alioruminfidelium^. 
facla fuMequentibus temporibus,curam gerimus. 

Oftauo , & vltimd pondero defenfionem illam ab 
Aduocatis in iudicio vfitatam, quado ad excludendu 
crimen a perfona rei inquifiti,vel accufati,ardculurru 
formant,& teftes recipiunt,honorifice deponentes de 
bono nomio c,& f ama eiufdem. Simile enim mihi io^ 
inentem venit , & volo facere quandam informatio- 
ncm iuridicam, cx tenore cuius publice omnibus pa- 
teat modus viucndi, &procedendi ReligionisS.Do- 
minici; cum ncc defiat tcftes omni exceptione raaio- 
res, nec abs rc vidcatur ob oculos aduerfarioruoUi 
ponere mores, & conditioncs horumhominum,quos 
accufant . Di tta autcm teftium marient apud nos de 
mandato Papae tradita,fub figillo Notarij , & ita fe ha- ' 
bcnr. 

HonoriusIILconfirmans Pnrdicatorum Ordinem» 
prophetico inquit fpiritu : { Nos attcndcntcs Fratrcs 
Ordinistui (cum S.Dominico Patre noftro loqueba- , f 
l\xt)fut*r$sf*gtks Fidci^ vcra CWundiluminasonfir- %%^^SeL 
mamus Ordtncm tuum. * inu "* fui foatt 

«t n u • i • 

Idcm Honorius Ill.vniuerfis Archiepifcopis , Epi- t 
fcopis , & Praelatis Ecclefix admodum amandam Re- Lat Kai.Apttf. 
ligionera noftram proponcns; 1 Cum qui rcapit Pro* *>*•«»•»• ; 

H 
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fhetam in nminc Prophetd 9 mtradem Prophetd dccU 
piat : Fniucrfitattveftrdviros Pradtcatores Ecclcfu [an- 
cU pcrncceffarios , pro co cjuod admintftrant pabulum 
verbi Dci , merito commcndamus , vt ex hoc mcrccdem 
vobis tmomparabikm comparctis m 

- Idem Honorius HUndulgens Fratribus , quod iiu 
locis interdi&is poffinc campanis non pulfatis , fup- 
prefla voce, & interdicUscxcluiiscelcbrare diuina in 
a proprijs Conuentibus: u Cum nos y qutbus incumbtt 

Honor. III. d at . V • # 3 JU „ ;• • • 

Anan. non. M ax- fpeaalms exaltare , *f Ecltgtoncm , c^* /# yki/K 
* * inftttutionts odorc pturimum delcftcmur t 

conceptum deuottonts veflrdferuorem , finguiari quodam 
djfecJu profequtmttr , altqutd vobts Itbenter ampliori 
dt/ec7ionts y cjr gratU impartimur* 

Grcgorius IX. commendans Fratres Praedicatores 
Ecclcfiarum Pra:latis , quibus fimul prxcipit , vt ca- 
1 pianr,& puniat ouseftuaces nomine Ordinis; x J2uo- 
Laieran. 6. idu$ ntam abunaautt mtquttas i & refrtgutt charttas plurtmo- 
MaaPom.ana.1» rum% (cce Ordtnem cUlcttorum Fratrum Pradicatorum 
Dominus fufatautt.J^uinon qudfuajed qud funt chri» 
Jli qudrentisjam contra profltgandas harefcs y quam con- 
tra peftesdlias mortiferas cxtirpandasfe dedtcaruntEua- 
gelizationi verbi Dct, inabieffionevo/unturid pauperta- 
tis. Kos igitur eorum fandum propofitum y & neceffarm 
mini/lcrium fauore bencuolo profcquentcs,vniucrfitatt vc- 
ftrd ipfos affitfuose duximus commendandos* 

IdcmGregorius IX.prohibens , quod aullus Reli- 
giofus profeifus noftri Ordinis ab ea difcedat , & di- 
fcedentem,etiam audloritate Apoftolic^ Sedis,nullus 
recipiat abfq. Praelatorum fuorum exhibita Jicentia^: 



y 



apud T Ctt m paupertatem , & vttam profiteamtnt rcQuUrem* 

Lateran.S.Kal. rn L ~ r- • JT rt 

tnftftentcs cx pto.au em vobts Domtnus tn/ptrautt ajfcejt$ % 
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euangttizasioni vtrbi Dti % quo populus Chriftianorum 
numerOydr mtrito ampltatur : auEioritate prdjtntium tn- 
bibtmus % ut quts pofi Ordwts vtjht proftsfioqfm ab Or- 
dtttt ipfo fint Prtorts Jut dt/ttdat Itctnttd ; dtfctdtttm 
ri abfqut cautiont Itttrarum vtfirarum , auttoritatt ali+ 
cutus priuiUgy sb Apofiolica Stdt induUi % nullus audtat 
rttintrt. 

Idem Gregorius IX. concedcns Ecclesi/s noftris» 
quoddicantur Conuentuales , &ineisadopus Fra- 
trutBcimiterialibera: * Cum tanqudmvtri i & fidtUs % 
Chrifii wtiniftrt % tUgtrttts vobts tn domo Domtnt man- JjJjjJ^J^g 
Jion ts % dignam tfft trtdtmus 9 vt habitacuU vtftra tnttr a£u. 
altas honorabtUs congxtgattonts fidtliumfiatuamus. 

Innoccntius I V.nubis priuiJegium induiges» quod 
non poflknus conucnirc pcr litcras Apoftolicas non t 
facicntcs mcntioncm dc Ordine noftro: a Cum iam iv. 4** 
ftr tiusgratUm % quuqud UMundus abominatur % affmnit % ^^tmamT^ 
vtftri tttulus Ordtnts adto fit inpgnis , quod vix crtdttur 
*b hts % qui contra. vos littras impttrant % fint matitU fub- 
Jictri: Nos & illorum obuiartfraudtbus, tjr vtfirum in~ 
noctnttam fauorabtUttrconfoutrt voltntts % auftoritats^ 
vobis prdfinttum tnjulgtmus % vt ntqutatis ptr Uttras 
ApoftoLtcas conutntrt % qud dt hac tndulgtutia 9 & vtfiro n% 
ftttrint ordtntmtnttontm. 

Idcm InnocenriusIV.libcrans nos a folutione de- 
cimarum pro fru&ibus hortorum : b ^ui Dtum totd . , 
tncntt dtltgitis % & antmarurn proftclui conttnua dtltgtn- fcwoc. vr. * P u4 
tiadtfudatts % dtbttts ud condtgnam grattam txptrirt rwuan.T' Fcb ' 
promptam % & facsitm Stdts Apojtolttd ptttattm % &c. 

Idcm Ianocentius I V. conccdcns, vt tempore in- « 
terdi&i ctiam in alicms Ecclesij* pnuilegratis pofli- S^Ji JjJSj 
mus diuina celcbrarc: c Kobts asfidui Rtgnum Da ^.^.1. 

H % qud- 
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qn&rcnttbus, id a Sede ^po/lolica dtgnh conccditur , per 
quod (ptrttuale gaudtum vefirts cordtbus oriatur. 

ldcro Jnnoccntius IV. Fratribus noftris euntibus 
ad pnedicandum in parribus Orientalibus praeftans 
priuilegium , vt cum excommunicatis communicent: 
redeuntes adSedem Apoftolicam per obedientia tsu 
abfoluaut: cclebrantibus inexconimunicatione, & 
ordinatis ante lcgitimam aetatem difpenlationeiiu 
largiantunApoftatas reconcilient»& cum eis,qui co- 
traxcrunt matrimonium in gradibus prohibitis a inre 
Ecclefiaftico difpenfertt : 4 Patri Utminum praftamus 
tnnoc. iv. tpud ob/eauium , & fui nominis procuramus augmentum eum 
iSESuf^ vobtSj & Fratrtbus vefttis , quos in lucem gentium ipf^ 
triiuitific reddimur in benigno fauort prepity , vt vtftra 
% fia dcfideriafcltciposfintfacilttatecomplefti: 

Idem Innocentius IV. in fauorem Fratrum Prardi- 
catoram de mandato Papas publicantium fententiam 
ab ipfo Papa datam contra Federicum qupndam Im- 
peratore: • Humiles habitu,& affcttu dtletti filij Fra~ 
Innoe. IV. Lug* tresdeOrdinePradtcatorum 9 fecte/cftisamore patria (ic 
SSjS^ ^tffolubtU vtnculo aftrtnxerunt , vt hocfolum pro deli- 
tt/s habeant 9 quod per fanftitatis opera grati oculis diutnx 
Jdaieftatis occttrrant. Dehuiufmodt qutdem viuculivir- 
tute procedit,vt ipfi circa eajnqutbus diuini gloria nomi- 

Ecclelidyacrobur EccUfmftica, li- 
bertatiSyita perpetuo y & indtfego dueantur fpiritu, quod 
iis nulla formidoposfit obftftere , quin Itbcri facienda fu- 
heant , qua de Apoftolica Sedis ctrtuufpeQ* prodeunt vo- 
luutate. Nos itaque gloriantes in Domine, quod ipfc vtrit 
Ultbusfuam muniuit Eccleftam , qui mori pro Chriflod*- 
ligunt, & pati pro iufhtia dclt&itur % Fratribus cifde pr£± 
ma dckbcrattonc foltmnifub eerts, forma tomifimus,&c. 

Idcm 
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. Idem Innoccntius I V.in Bulla canonizationis Sat> 
&i Petri Martyris, Faimiliam noftram laudans, in qua 
educatus vir ille Oei fuic s f De horto fiquide Fidet *** 
fer in menfam Regis xterni dulcis aitatuseft frucJus* De innoc.iv. i» Buf, 
vinea Ecctefixin Regium calicem afftuens nouiter tiquor ^SjjJfL 
influxtt^uoniam fxcundus fatmes hoftilimucrone conci- ™.Apriijfw*w. 
fus,habuit ftus humorss ^uix cohxfit pntsfus noux vttr.^'^ 
De Prxdicatoram Ordine florido frodijt rofa ruberss \ qux 
tegalibus oblata conffe&tbusintultt faxuitxtemtdoris.De 
hutusEcclefixfabricx elecJus eft txfis,fuifrxfura J & ton- 
fione folttus decenter fuferms xdtbuseft fnfertns. • * 
> Idcm Innoccntius IV. euntibus ad ptedicandumJ 
in terris infidelium priuilcgia raitlta dc nouo praftas, 
& inter ea facultatem conccdendi indulgetias: * Vos t - 
tgitKr,cjuos,tuxtlfrofefl* Rekgtonis officium&lu* cwmt- ?*Zi iTZZl 
dit animarum> &in cjuadriga qttarts, quxm varijs chx^i- foot.an.n, 
rtfmatttm donis f & fides fortitudtnt trxhitis, vbitjue di* 
fturrere,ac vexittum Reqis gtorix frocutteuare ge(htis\. 
adgentes , qux lefum Chriftum Dominum non cognofcut 9 
& adfubtracJionis fiitos^ut fxcrofanclx Romanx Ecciefix 
non obedtuntydcfltnamus* 

Alexander I V.decernens, quod Le&ofrcs Theolo-. 
giae inConuentibusdeputati legere poflint abfq.aliai 
kccntia: b Exukante ffiritu frequentet aduerttmus^ 
quodftatus Ecctefix generalts fer veftrx frxdtcationis, Aiewo.lV/tpii. 
ac do&rins falutaris inflxntixmydiuinx gratia fuffragan- J Jj^****** 
tejnulttfltciter tUuftratur* 

Idem AlexanderlV. contra detrahentes Ordini 
Pra?dicatorum,& Minorum Fratrum S> Fraacifci Pa- 
trisnoftri. ercoramunicationis fentcntiam promul- 
gans: • Cumfgitnr ijdem Ordtnes fuertnt dudtmxSe- Afmn . :i V'a P u* 
dcJfofloUe*JktufMi>&confjf4cui,xffrobM^ ' 

bus 
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bus umnonnullt Fratres ad fupremam pr$uec7i Patria 9 
tn Sanclorum numerumjunt adjtrtptt % & velut cmtnttia 
candclabra , & duo magna luminarta tn Ecclefia Det lu- 
ceant^ac ab ipforum FratrtbuS>& cultortbns facrd docfri- 
n* lumen dtjfundatnr vbtq. per Orbem ; Chrtjit Euangc- 
lium ardcnter y & efficactier prddtcetur , acrccla , & fa* 
na conftluy & exempla falutarta prabeantur , Cumetiam 
etteJt Fratra facra, Scrtptur*>ac verbi Dcifiudio y & ani» 

; marum profecltbus^necnon dtttsnts Offict/s i & orattontbus 
infiantcr % &incefiantcr intendant 9 nequaqium marcen- 
tes octofedepcrefeoptimo % & pottsfimocxcrxentes, cum 
faptentta opus extfiat maxtmum* nec fint digntorcs , qui 
operanturexterius , qttam qut ftudtum cognofccnddt vcri- 
tatis exercent . Propter quod tutdenter apparct , cos non 
filim infiata faluandorum cxifiere , fcdctiamperfe&o- 

"• • rttm: & prr fua reguU, & Ke/tgionis obfcruanttam, qua. 
quidem ipfius perfedtonis Eiungclic* tenet formam , tn 
*$ern* retrtbuttonts pr&miopracclUntem gUrtam prome- 
reriy&c. 

Idem Alexander IV. indulgens , quod Magifler 
GeneraIis,Priores, & corum Vicarij poffinc ab/blui 
ab ei ld em cafibus , a quibus ipfi alios abfoluere pof- 
funt: K Ordmisveftrt generofa p/antatto § qua mult£ 
Afcxivvkcrb *P&8' 99 * f & fa tof fidtij \ ftoru$& *jhtff** pWmiis t longi^ 
jfcKai.Afi^o"- cjfufoylatiqjaudabiltsconuerfationis oderc> nosprouocat, 
ana ** vtfalstttfera vefira commodafaaore bcneuolo profequcn- 

tesytranquillitatem vefiram>qu*ntum cumDco pojfumus r 
foueamuS % 

. Martinus IV. facultatem prieftans Fratribus no- 
Martin. IV. apud ftris ad praedicandum, & confeftiones fideli um audie- 
STialllpSSft ^um: 1 4dfruc7usvberes,questnagrM,I)0mintcepr£ds- 
«ono ». c anc j 0 ver i 0 partscr,& cxtmpUfonjfcsfioncs audtcndo>& 
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fer alia virtutum exercitiafaccr Ordo vejfer , & hu- 
miks iffms Ordtnis frofcfiores froduxerunt baficm 
nus % & in futurum ffcrantur > Dco aufftce % frodu- 
ffuri,&c. 

Nicolaus iy. dccernens exemptionem Ordinis 
ab Ordinariorum iurifditfionc , exprefseque de* 
rerminans eundem Ordinem , ac perfonas eiufc 
dem, Ecclefias, Oratoria , & loca , foli Romano 
Pontifici , & Romanx Ecclefix, tam in fpirituali- 
bus , quam in temporalibus , abfque vllo medio 
fubiaccre . Quod priuilegium ita maximum nun- 
qiiam alicui Religioui ex Mendicantibus concefc 
fum ioueni , licec apud Militares Rcligiones pr#- 
ualere potuerit : m Dum infra mentis arcana rcuoU 
utmus , quod Orda vcjlcr in ugro Domimco y fuferna Nicor . iv.ju^* 
dtffofitione fUntatus , vberes in horreum Domini fru» J^ Au * IW * 
cJus infcrt % quodcfue falutis commoda grandtaexvc- 
fira follicttudtnts fiudio , quod Uudabtltter continua* 
re fatagitts , ftdcbum froucniant antmabus, , dignum % 
& rationi conucmcns arbttramur , vt vopfdicJumque 
Ordincm opportuni fiuoris profcquamur auxttib. 

Botiifacius VIII. conlirmans eandem exemptio- 
nem,videlicet, n Ordinem fupradiclum immedtati,nul~ 
loquc mtdto,etdcm Sedt,& folttantummodo Romana Pon. ^ ih ^ vm: ^ 
tifici fubtacere dcbere , fequcnsconrexuit encomium . tf* 
Inter cdteros Ordtncs, quos coclcftts agrtcoU fummabc- tii.aoa.2. 
nignitas in borto plantautt Ecclefix , facrtm veftrum or- 
dincm,iam per Orbis Prouinciasfufcrnagratut frofagan- 
te dtfufum , d«m minortfungercmur efficio fyncera cha- 
ritate dtleximus , adftatum eiusfoclictpcr fromoucndum t 
folicitis ftudijs intendcntes , &r. 

ldem Bonifacius VILUoncedens, quod Monafte- 

ria 
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ru Monialium nib cura noftri Ordinis fint libera a 



, n ac?vni. *- ^^^®®^ dOCIfltariBIlt iMtddbtiiS fdCrdReiiglO^qUd 
pud vibc vctet. «i LMonafterys veftris , * x/*£//, efr ptrjomi ait/s tn eis 
ti*n.j. A 5 Pa " degemtbusfub onere voluntartd paupertatis tugtter cofo 
HSyfic kvobis mundana dtjfolutionts relegauit iiiecebras $ 
vtjnter altd % clauftraltbus abftinentid nextbus reitgata , 
furitate fulgutis objeruanttd Regulartsrfr voluntatts U- 
bitum coartiantts omnino 9 Jttb obedienttd debito dtgnam 9 
tjr fedolam exlnbeatts Domtnoferuitutem . Quae verba* 
licct de Sororibus di<3a,in Fratrum hooorem ccdere, ' 
vti dc eis curam gerentium,non ambigit ur, > 
*: Beneditfus XI. Indulgentiam vnius anni , & qua- 
dragintadierum praeftans viiitantibus Ecclefias no- 
ftras in Feftis Bcatae Mariae Virgini s/San&i Domini- 
ci,Sanfti PetriMartyris,& Patroni Ecclefiae cuiusli- 
icnediftu«xM- ber. p I*OrdtncFratrumPrddicatorum , quafi Soltsra- 
feb dtjsjjabttantibus inhac iachrimarum valiejux erudttio- 

' * nis elucet , dum iffius Ordinis frofejforum fru&uof* ftu- 
dta> mentesfdim orthodoxam confitentium fragtles , in 
tenebris enwisjnimici hominis fugcfttone tltapjas, lumi- 
ntvcritathiilttftrant^ & /finas fundtonts Uttferd^in 
hortofuccrefcentes Dominico,nouacuia iabtorumjucctdut, 
itt quibus dternd fafienttd gratia ejl diffufa . < 
Ioannes XXII.praeftansiudiccsconfcruatoresOr- 
<j dini noftro. * Magtftrum,& Fratres Ordtms Pradtcato- 
S'6 X k"ijIi«I virtutum Domino milttantes> ejr cruetfigentes 

tij.Pomif.an ij. cumvttijs > & concufifcentijs carnem fuam , ad Diuinax 
Maieftatis objequtum fietatts Afofioltcd\ vberd compU- 
ttentesy&c. . m&M 

Idem Ioannes XXII.cum propter rcbellione,qUam 
Pafani, & aliae Ciuitates , aduerfus Romanam Ecele- 
fiarn aflumpfcrunt , fub Ludouico de Bauaria hxrcti- 

co, 
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co,deftru&i eflcnt Conucntus noftri San&i Miniatis, 

& Montis Politiani , conccdit loca comoda pro eis, 

& in conceffione nos ira laudibus honorauit: 1 Sa- 

cer Ordo tuusm agro Domtnico y dtutna dtfpofitione pUn- lo.xni. Auimic 

tatus y eovt UttusdtffundaturperOrbem y ab ApoftoUca-* ^Sj^ffi 1 ^ 

S ede meretur attol/t, quo tpfius profefores erga Sedem ip* 

fam per ingentis deuottonts constantiam, & bonorum stu* 

dta operum y adrobur y & munirncntum Ftdet orthodoxjtfi 

exhtbent plus deuotos . > • . — 

Clemeris Vl.conccdens Indulgentiam vnius anni, 
& quadraginta dierum omnibus vifitantibus Eccle- f 
fias noftras in fefto,& o&aua Sa&i Thomcr. c fn Or- ^ e ™™£^ 
dine Fratrum Prtdtcatorum, quafi Solts radtusin hac la- rontif.arv* 
chrtmarum vaile /ux erudtttonis relucet , dum ipfius Or* 
dtnis profeforum frncJuofastudia y mentes fidem ortho- 
doxam profitentium fragi/es , lumine virtutis tilnstrant^ 
cjr fptnas puncJtonts <Uttfcr& horto fuccrefcentes Domi- 
mco y nonacnia /abtorum fuccidunt y in qutbus Mern/t fa~ 
pientu gratta est dtffufa. Attcndentes tg/tur y quod Orda 
prtdtcJus tn horto piantatus Ecctef/A , ac in gcrmen inef- 
fabt/ts fptrttualts vttittatts fuccrefcens y i//ttm prx/ucidum , 
■ac frueJuofum pa/mttcm , Beatttm vidc/tcet Thomam d<u 
Aqutno Confefiorcm , ac DocJorem cgrcgium , (ex cuius 
fiptentu y & doclrmA fcript:s y cr tradttis y vntuerfahs Ec- 
c/efia mnlttpiicts vbertatis fptrttua/ts frucJum colligens , 
ipftusfrucJus odore reficttur inccfanter ) produxertt. Et 
qubd tdem Ordo y vt fpiritnaitumfrttcJuum vbertate mu/- 
ttfartam multtpltcet* non /affatur /abore: & propterea di- 
gnum y quinimb debttnm repntantes y vt Ordo prtdtcJtts 
in cadem Ecc/ef/a /ongc , Utcque dtffufus , ob honorem , 
& reuerentiam prxdtcJt DocJons aimifici , ac pr.tfati 
Ordtnts prtciara mcrtta y pcr Sedem Apojicitca?»fpir:tua~ 

I & m 
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Itbus foueantur fraftdijs , ejr * cuntlis vbtque , qm Ghrt- 
fitana frofcsftone cenjtntnr , dcuvtonecongrtta multifk* 
>iter honorentur, vmuerfttttem ve/ham rogamus>&c* 

Bonifacius IX. reapicns Ordinem lubproceclio- 
nc Sedis Apoitolicae, <k libcrans a folurioncdcci- 
marum quorumquc poOionum noftrarum , quze 
tunc habebamus , &inpo(lcrum habercmus ,fin^ 
r limiratione: 1 dly quoque frruenttms fptrttits ardorta 
Bomf.i x. Romx fnccenfi , non ttmentes >fed amantes , adconnerftonem m* 

apild S. i'CC. J >KA" ■» , 

lcn. Maii Poatil. fidehum anhelant mtreftdt , itf valeant ad Domtnicam 
UUXQ 1,1 <tf?<f multos affcrre mampnlcs , talentts eis credi- 
tts bonam Domtno reddere rattonem . /// frofecJb fttnt 
Fratres Ordtnts Prxdtcatorum^tn Ecclefia Dct wultiflici- 
htts fplcndoribus radtantes , qnorttm fonns fradtcattonh 
fer dtrterfa mundt cltmata no/cttur exiui/fe . 
^w^J nnmero multtpltcantt , mcrttts , qttibtifcj\ 

ficnt cjr altjs benc cnrrenttbns tn ftadio Mtlttantts Eccte» 
fia , atcrnnm brautum clargttnr , £>'*afroftcr de ipfis 
curam vtgtlem gertmus , vt cos tn hts Janciis opertbns 
mltmpcdtatyvet pertnrbct,&c % 

Eugcnius IV.detcrminans,qu6d nulta litera?Apo- 
ftolicx intclligantur eflc contra Ordincm , vcl Fra- 
ties ,nifi in cis exprella fiat memio de iliis. Hoc pri- 
uilegfumeft ampliflimum, &fi a!ia Religio Mendi- 
cantium obtinuit quid iimiie, cxhib:to exemplari 
« non tuit ita dilficile obtinere: u Sacra Rcltgtoms fince- 
Bugen.iv.Fiocc- rttAS f,.L, q Ha rn Hn ^ ttm$ abtcttts iliccebris , verbum etil 

xvt 5. Kal. Apnl. J 1 - _ . . 

ann.incam.i + j9 Domwicttm fcr dtuerfa Muncli c/tmata frxdtcando , cy* 
yom.ann.Q. p/urtbus vn tnttbus , ac fructuofts opcribus dtettm mtsiti» 
pltcando y dcnotum , cy fedulum exhtbetis Alttsftmo fa\~ 
muLttum> nontndtgnc meretur> vt fetitiontbus vefiris % 
illts prxfertim , qux vejhnm commodum > qmctem y & tr/t- 
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gmiUitstem ccnjjtccre dtgncfcuntur , quantum cumDeo 
poj umus faucrabtltter ar.nuamus. 

kicmEugcniusIV. Vkano Societatis Fratrum.* 
noftrcrumfcrcgrinantium intcr gcntcs muita con- 
ccdcns pmiilcgia cnca pracdicationcm vcrbi Dd 
prxcipue , & confcifioncs aud lcndas: * Piantatus 9 
alim tnaqroEcctcftxvtjier Pradtcatorum Ordo Jkafuis Eugen.iv. FUe. 

o J J , t J L i > pridicldus Aum 

prtmordqs ^gratta ofcrante atutna , laudavilwus tncrc- awn . Dom.itjJ- 
menttSypra/erttm fub reguiarts vtt£ jiudto fuccesfiue pro~ FMtif fui »• 
fictt , quodasjtdut fiores perferens coptofms honejtatts, & 
producens vbcrtks fruclus vtt£ , tnter alia plantaria 
Dvmtntca , purttatc conuerfat/onts, Jctentta dono,& vtr~ 
tutts mertto , tam contra profugandas hxrefes.quam con- 
tra pejtes morttfcras crtmtnum aliorum cxttrpandas, do- 
ctrtnA magtjierto,&euangettz,ationeverbt Dei% dtgno- 
Jcttur fpectatttertn/ignttus . Vnde Nos tnagrotpfo cut- 
torcs Jtcettmmert/t , a Domtno deputatt , cundem Ordi. 
nem grandt profequifattore propontmus % & cxaltattonem 
ipjitts , qua robur fdeitum , & tnfidcitum ctarum tumcn 
cxtjitt ytugts dtitgcntu fittdto muittpttcttcr procurarc. 

Nicolaus V. contirmans omnia pnuilegia a fuis 
prffdecettonbusnobisconccila: y Ltcet cx debtto Su- Nic0 !. v.apuds. 
m Ponttficatus cffiaj , dtjupcr tntuneJt ,ctrca qiwumlt- g^^JgS- 
bet fidettum , prajerttm mundants abtcclts tttecebrts , fub tif.fui ww.i. 
rc^utart habtttt /iittsfimo famulanttum , omntum profe- 
fius , vtttt/ates , & commoda , kos dcceat tntentos ext(tc- 
rc , Ordtncm tamcn Fratrum Pr&d/catorum , eiujque pro 
tcmpcrc Reitgtofvs 9 tanfo pottortbus fauonbus , & gra- 
tjjsconfoucre jatagmus , qttanto tilurum fctentta , vtntt- 
ttbuty &fruc7uoj/s opertbus , cttam ad Ftdet Cathoitcd 
conferuattontm, & tncrcmcntum , ad dtutnt nomtms Uu- 
de>&.gtorta,td cojptctmns w Domtno fatubrttcr expcdirc. 

1 2 Idcm 
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Idem Nicolaus V. approbans, & conffrmans con- 
t fuetudines a nobis recepras inrra Reiigionem no- 
?ii«oi.v.apuds. ftram, vtdiximus fuperius: * Advttam Uudabi/tm % 

Tctr. annJucarn. $ / r- r i r • 

1449.7 iJ.Max1. ac dtucrjarum frxjerttm facrarum Lttrarum fcttnttam 
?om.*an.j. admirabtlem , necnon virtutes altas flurtmas , ac opera 
, * fruttnoft , qutbus Reltgiofi Ordtnis lhratrnm Pradtcato- 
rum , tttam ad Uudem , & eloriam dittint nomtnts , Fi- 
deiqne Catho/tcd confernattonem t & attgmentnm y ac flu- 
rimorum fidtltum antmarum fa/utem , conttnub po/ler*L$ 
nofcuntur , noftra dtrigentcs confiderationts obttttum, tlla 
Itbentcr tis concedtmtts , atque intorum fauoremjtatutu 
falubrtm ordinamns^ejre. 

Sixtus IV.in Bultaf qax vocarur Mare magnurru,', 
Sist.iv! apua s. exGKCgorio IX, refert: 1 Dtlcttts fi/ijs CMagiftro* 
H74.Pom anT ^ or ^ ,ts > & Fr**r*&as vnincrfi Ordtms Prtdtcatorum, 
falntem , ejr L^pofto/tcam bcnediciiontm : Vtrtute con- 
fpicttos facri vefirt Ordtnis frofefforts , cj ui conternplatto- 
ni cceleftium feruenter tnutgitant , ejr fU vtt£ ftndto fi- 
ne intermisfione defudant , decet fcr Apofio/tca, ctrcun^ 
fpcctioms auxi/tnm 9 fic prontde dtrtgi > & foUtctte co&- 
foutri , vt altcutus fratextn ca/umnU nui/um tnternt 
pacis excidtum^ nu//nmque Re/tg/ofi ftatus pcrftrant dc* 
trimentum. 

- ' ■ ■ Idem Sixtus IV.poftquarrr Grc^orij, & Martini, & 
Eus enij pradecefforum fuorum Bullas rcfcrret, fic 
*i*t.iv4aead«i cx proprijs concludit: b Nostgitur >qui dtttt Ordtnis 
fratrum Pradtcatorum , & perfonarnm ttus ftatum fro* 
fperum^ ejr tranquii/um, propter vbercs frtt&us 9 quos 
Ordo ipfe mu/ta prafu/gens g/oria mtritornm , cjr gratia 
fanchtatts t tn agro Mt/itantis Ecc/tfu in propagationtm 
Fidti Orthodoxa hactcnus prtduxit vtthttr % ac producit, 
& mfuturumproduc7urum Jort fptfirmct ttnemtts ,fal~ 
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mites fuos a mari vfij. ad mare, & etiam ad barbaras ex- 
tendcndo nattones,tntenfis dcfidcramus affecltbtts,&c. 

lcicm SixtuslV.in Bulia,c]iiae vocacur auica , mul- 
taquc (ub codcm contextu priuilcgia contincc in fa- 
uorcmduarumKcli^ioiiuin S.Dommici, &S.l : ranci- c 

r - ° . . j n Sjxt. IV. atnidS. 

fci Patrum nofnorum: c SacrtPradtcatorum,& UM> p«r. 7 . KaUug. 
norum FratwmOrdtnes ,infiar duorum prtrnorttm flu- JSu^Jj* 7 * 
minttm , accelefttum voluptatum , amanttatum Para- 
dtfo egredientium , facrofancla vniuer/ahs Ecclefi* ter- 
ram , mundanarnm eufiditalum , d - n Jtttorum calore 
arefcat , frxclar* docJrtna^vtrtttoforttm operum,ac mul- 
tipltattm merttorum tmbrtbtts irrtgantcs , magts,ac ma* 
gts illam in dtes frttttwfam cffictunt : JHi ftrnt duo Se~ 
rapbtn , qttt in fubltme contemfhtionis , & Serafbici 
amorts alts elcttatt , a terrentjq. rebtts abfiracli , asfiduo 
dtuinaritm Ltttdttm clamore , & tmmenfiornm beneftciorit 
humano genert aSummo Optfice Deo exbtbttorum decla- 
rattont , fcruenttsfmts fradtcattembus fofulos tnftruen* 
do ,& ad ccelefic tter dtrtgendo tnfiftentes , multtplicatA 
talenta ets crcdtta , Domtnofuo munda fcgetis (animaru 
fctltcet Redemptoris noftrt Icfit chrtflt frcttofi fanguinis 
ejfufione redcmptarttm) copto/os rn horrea Sancla, Ecc/efia 
manipulos rcferttnt. Ht fitnt dtra tubx, , per cjuas Domi- 
nus pr&ciprtjtd pabulum facri Euangclij t vntuerfttm po- 
pulama/stdtm pradicationtbus aduocart, vt inomne ter- 
ram exiret fonus eorum , & redderent fibt populum accc- 
ftabtlem,& bonornm operttm [eclatorcm.Ad prxdtcJoram 
tgttur Pr&dicatornm, & Mtnorum Ordtnes, quosfro eortt 
tmpltfsimis merttts, & vberrtmts frucltbus , qttosinEc- 
clefta Dei continue aftrunt fra c&tcrts, faterna charita- 
te dtligiwus > noftr* considerattonts muitttm dtrtgen^ 

Lco 
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Lco X. communicaiiS Ordini noftro omniapri- 
uilegia aliorum Ordinum ivlcndicautium , & cum m 
tcmpore iftius Pontiticis m tium habucrir impieras 
Luthci ana , inliouar quomodo le gcflcrinr Frarrcs in 
oppugnando cam: 4 Chwtnter cxttros operanos, qut 
4 ad excoiendam vtneam Domini Sabaoth vocatifunt % Or- 
Leox.t P HHSa«- j 0 Prtdtcatorum ma*nos y & probttatts. & doclrin^ fh* 

ftum Petr.dieJa. ° < t 

Noucmbr. anno Mntmarumfaiuns/rucius /emper oitm attuiertt % quottdteq 9 
uf«.i\ 15n ' ? " n n ff crre wttur- ' » deceatq % vt ettamin hac vtta % pro tot 
futsfanc7ts/iudtfS % honefiifq.Ubortbus % ah ^yfpofioitca Se- 
de % cutus nofirts quoq. pertc ulofts temportbus pacem % ac di- 
gnttattm Ordo tdemfirttter tutaius efi yfptntuaita fubft- 
dtaornamcntaq. acaptat, crc. Pofteaquc tfcrauir Lco 
paginam candcm lub eiidcm vcrbis laudatorijs iru 
priutlcgioapud Sanctum Pcrrum die n.Iumj anno 
Douiim 1 5 io. >fegfe 
Glcmens VIII. confirmans omnia Ordinis noftri 
pnuilcgia, cmanaraa praxiccefloribusfiiis: • Poiens 
f igttur vmucrjum Ordtnem Fratrnm Pr&dtcatoru , ex quo 
rirm. yi ii. t«. vberrimttn eadem Det Eccie/ia fruttus adtp/ius Omntpo- 

JculU diet.OA. t j l n - > , * ' . 

ann.D01u.1604. tentts Det lauaem , c Cbrtfitamt lieipubitcjt fptrttuale 
fvaUui 1 3 . commodum , & vttlitatem ab tpfius Ordmts tmtio femper 
prodteruntydr tn dtesprodtbnnt % &c, 

Pmer acclamarioncs has valde nobites , funr alise 
plurcs,quas confuko omitrimus, nc in longumfafh- 
diutnfcrmo protrahatur.Scd ramenin Conftirutio- 
numnoftraramprologo eft qucedam pro nobiscx- 
ccllcnriflima AlcxundrilV.Ponrificis artcltatio, qua 
Aiex.iv f rehms omittcrc quoquo modo nonpotmmus, &ita/eha- 
inconft.rrcdic hct: £ Ccrtc/its tlle Agrtcola % fummus auclor fidet % pr&~ 
ctpuufq, ProtecJor , facrum Fratrum Prsdica torum Ordi- 
nfW) qttaft ttgnumfertife tn Ecciefx Paradtfo tnfermt % vt 

ae~ 
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deleclaret *m&mtate,et vbertate fattaret y et frutfuu fua- 
ifttitc rnui> errt. Hoc ttaane fpecto/um y f(ccundnm y ac dul- 
ce tt/nu n y t*nbre jupcrno tmgatum t putcbra y piurima y ac 
dutct.t pomaprefrt , cjuorumodort % ac ftpore confortan- 
tnr,cr ctnuaUfcunt dcbtlcs , varijfcf % detcntt ianguortbus 
ttbirantur . In hoc vtiaue vtt£ Ugno mortalcs homtnes, 
carnis infirmttattbui pnegranatt % pabutum faiutts tnuc- 
ntunt^ o" wternam rectptunt fbfpttatem. Hutus> tncfttam y 
ltgniperceptafragrantta y vndtcf.ad Ubanten tp£us concur- 
runt tnnttmrri profefsores Ftdeirfni asfidue tilo perfruen- 
tes , ejr etus fai.it zribns frntltbus conucfcenies , de ipftus 
prapttfiata duicedtne mtntfirant y ejr tpfi altjs /uauta itba- 
menta /aintis. Hac efi tiiagcnerofa ptantatto, au<t ramos 
fnos vndtq.expandens, fiores plnrtn.os honorts y ejr hone- 
jiatts y frnftufif.vbcrrtrnos docirtna profcrt y & vtrtntis y 
ejr odorcrK j.incl\t , ac laudabtlis cOKttcrjatiohts ionge\ ta~ 
tcq.dtffnndtt* Htc eji Ordo ftcer Prtdtcatortnn hone/ia- 
te jiortdus y practarus fctentta , virtntc fiu undus , a Sede 
Apojioltca ntcrtth approbaius^jm tnlcr alta plantarta Do- 
mtmca, pnrttae conuerftivms, saptcntta deno & virtu- 
tts mertto dgno/cttur Jpcctattter wfignUHS . Hnius fii- 
crt y ilart , ccn/picnt , & a\ probati Ordmts Vratrcs J.tcra- 
rum Scrtpturarum fiudto tnjiwter tmurnbunt y ammarii 
profecltbns , dtutnts Officus , & oraitombus tncc/fanter 
intcndunt y atque euatqeticji prtd/cattow ardenter infifie- 
tes y ittmen duunjc doctrmx vbtaue pcr Orbem dtjfundunt. 
Hi funt vtrt doctrtna ctartsfimt , cfnt contcmpiatiom car- 
lejitum ferucnt er tnmgtta nt , & pta vtt* fiudio sine in- 
icrmifstone defudant . Hi funt vtrt probati , ejr ptcnc tn 
lcge Domtnt erudtti y efficaccs cfuidcm tn opere, & tn pr&- 
dtcattone potentcs.auorum iabtagratia cojtcjiis edoctttt ad 
propinandamfatubrem doclrwam alt/s, ejr comodum y ac 

pro- 
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profcdum animarum Chn/it Ftdehbus exponcndttmfn- 
m ibtque fer mundum ora tpforum intonant , ve/ntt tn- 
b& , ac tn ommm terram extt finus pradtcattonts eorum , 
& vfqtteadfinesOrbtsfua fatuttferaverba fonant . Hi, 
fnnt virtpraclari,confptcua Rettgione fulgentes^ui tan« 
quam lucenttafydera in EccUftdfundamento , (ttis fplen- 
dtdtfsimis documentis viam cdc/its vtt£ mortaltbus tn/i- 
nuant . Ht funt phtaLt aurejt, plcna odoraaentts, qui ftta 
facra conucjfattone fuauiter rcdolentes , hortantur fcr 
hanc altosy & inducnnt afomno ncgltgentiatcelerttcr fttr- 
gcre,& excuffa prorfus tnertta 9 ad opcra iucts, ejr bomtatts 
fcfiinanterproperare. Hi funt dtlcttt Dco , & homtntbtts % 
morum homfiate confpicnt ,fcitntU tUuits mjigmtt , quos 
atcrni Patrts bcntgmtas jtnter piurtmas pcrfonas Dttunis 
obfeqttijs dcputatas , profut nominis attottcnda gloria,& 
fideitum procuranda faiutc >fpectaiitcr elegit , qut fuum 
fcmperaffccium ad amorem caleftium dtrtgcntes, vtrtu- 
tcm Dtm,;t nomtnts vbtquc pubttcant, & pro Cbrtfiians, 
Religtonis ampitando cuitu, vigtliattentionc, tdorarnnt, 
Htfttnt,qttivitam,ey merita Ecatt Pault slpo/tolicontcm- 
ftantcs,gtoriantur in fotacrttce Domtnt Iefu Chrtfli,& 
mundtpompas,acfoUtta fpcmcntcs,adfoiam caleficm Pa- 
triam,&ad Paradtfidelittas,rccia tntcntione ,ftfpirant * 
Htf;mt,quipropter Dcum Jemettpfos fatubrtter abncgan* 
tcs , eiegcrunt fttb arcttfstma paupertate Deo defcrutre , 
tanquam nthti habcntcs,& omnta pofstdcntcs. Hi poflre- 
nwfunt , qtit cum omnia terrena propter amorem bono- 
rum cgic/itumreiiqtterintfobrtl^iufi^ vtuen- 
Uiyac extlta vtta fubfidia mcndicantes, chrtfium paupe- 
rem tmttantnr , perfccitonem euangcltcam amplcclendo . 
/ 'ndf ctartfstme confiat,cos in fiattt perfctfionts cxijiere; 
& perfux Rcltgtonts obfcrttanitam , qtu qutdem tpftus 

Ettan- 



« 




Ecce mores Rcligioforum, quibus imputatur exe- 
cranda falfitas in Diuinis . Ecceiudicium vigcns do 
eorum vita laudabiliapud Apoftolicam Sedem. Ec- 
cc exiftimationem honoris erga ipfos a Pontificibus 



ftuftm* , contcmmvirtutcsx interrogo, quae vtilitas, 
ita magna, potuit reprcfentari Fratribus noftris , oc- 
cafionecuius , tot conquifitoshonores, tot veraci- 
tatis fuae teftimonia , virtutibus maiorum parta , fa- 
lute , fanguine , vitaque , aufta , & conferuata , vo- 
luerint ad fortuna? ia&umcxponerc? ita famam,rem 
inaeftimabilem , inconfiderateproijciunt ?ita bonum 
nomen , auro praeftantiils ,conculcarunt ? ita nemo 
cft , qui confidcrct ? nemo, qui recogitec ? & inter 
aducrfarios , vel zclantes, nemo, qui apprchendat?. 
Imoita difficile cft Diuum Thomam rationibus de- 
fenfare , qui vniuerfalis Ecclefiae exiftit defcnfor exi- 
mius /*Ita neccflarium crac ,folIicicos efle de oppu- 
gnationibus ab hominibus infcrioribus la&is , modo 
contrario , & cum formidine partis aduerfae,vt in di- 
fcrimcn adducerent dcfenfionem propriam apud Vi- 
carios Iefu Chrifti ?Jta fchola Diui Thomx, ambicns 
fucatam gloriam , mentitur , cum fit inter omnes 
nobiliffima , antiquitate praeftans , difcipulis abua- 
dans , ConciIijscommendata,iudicioque Pontificum 
pracftantior ? Forte cogitant aduerfarij , defudare nos 
lub argumentorum fuorum onere? Si cogitant,fciant, 
in hoc temperamenri gradu , circa rationes ab cis ex- 
cogitatas, fua rcuerentia falua,nos viuerc , qudd 
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omoium carum f memtrtim cum voct ptrduliffe* 
p mus , ;f /iv» /0 poteflate ejfct oblimfci , y h am /*. 

Non igitur Religioncra noftram accufent do 
falfitate hac irapradfcicabili , cum ipfa procedens in 
via veriratis Euangelica? , d deliramenris huiufmo- 
di longilfime diftet: & adhibita diligentia , iuxtJU 
diffidiorum naturas, perpctuoprocurec, coopcrire 
domum fuara vndequaque, non tegulis vitreis, fed 
scneis. 

Pro defenfionc autcm MWalis, & Breuiari/ itu 
prafenti haec fufficiant,dum occafione ex pr*di- 
&i$ acccpta , fapicntiorcs Fratrura hanc meara^ 
maximara ruditatem , digniflimis fuis fcriptis fup- 
plcrc • vcl meliorare confticuunt, 

Iudicium ferendum de hoc Elogio 

Thomiftico. 

NOn de vulgaribus , aut communitcr contin* 
gentibus vidctur ncgotium hoc, cum in eo, 
concurrant confuetudo in Ecclcfia recepta Jaus Do- 
Aori /uo denegata,& Familiae Prsedicatorum veraci- 
a tas bffenfa. Vnde non immerico , 8 Omnes , qui karum 
TicitAiftoM. rerum confdtA /u/cipiunt^efiimdre debent^n quod tnchoa- 
tur Reipub&td vtile^fisg/oriofum,dutprompfum effeffq, 
aut certenon arduum /fr.Iuxta quam rcgulam confilia- 

di fcirc defidero,ex huius elogij denegatione, quam 
; vtilitatem confequatur Chriftiana Rclpublica f Scri- 
ptores nouiter eam negantes,quam gloriam ? Et aa 
fit in prompcu dencgatione mediaate, illud delerc J?> 

Nam 
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Natrnn primis. Si Reipublica?conucnif,quodh£C 
propofitio, impugnantes Dtuum Thomam funt de vcri- 
tate f*Jpcc7t t fn propofiriofalfa:ha?c erit vcra , impu- 
gnantes DiuumThomam fufpictonem veritatis nonin- 
«rrr*»/.Statimque faciam argumetum: Ille impugnat 
Diuum Thomam impugnatione propria, qui affirmat 
cum male,& improbabilitcr /cripfifle, quia hukifmo- 
di impugnatio contradi&oria cft . Ergo Reipublica? 
noftra? vtilitas ponitur in eo, quodTcripra Diui Tho- 
ma?,vt improbabilia damncntur. Etpoftea fubfuma . 
Sed fpiritus pra?di»fta: impugnationisjhaereticalis eft , 
vt fupra oftcndimus. hrgo ponimus bonum Chriftia- 
nae Reipublkiecum haercticis commune.Vnde,ni fal* 
lor,fatiseuidcntcr conftat , quod clogium acceptum, 
vt accipi debet,in fuo proprio, & legitimo fcnfu, qui 
eftcontradidoriusjno denegatur line difpcndio bo» 
nicommunis, quiapertinet ad bonum Ecclefia? de« 
fendtrc Sanctorum fcripta ab imputatis erroribus, Sc 
aducrfusimpurantes arma corrcdhonis aflumere. 

Similiter,circa particularcm gloriam cx hac denc- 
gatione acquifibilem, aliud non inuenio , nifi quod * 
* arguenttbuS ad perniciem plus fidet futt . legitimoquc i* 
fcnfu reicfto, & • proptts antmts ad noua % cum 4 cttcra Tacit.ana.*. 
falam vana ohectffent^adiungere crtmcn voluerunt 1 . Et Tacfe.aiui.tr- 
tamen lo'erriam laudarcm, fi aliquo modointellige- 
rem,eos hoc clogio pra?iudicari7Scd cum verbaPo- 
tificis curantis dc fidelium dire«5hone, & eaproprcr 
rcprchendentis irrpugnationcm in fenfu conrradi- 
ftorio,malc ab his torqueantur in fenfum contrariu : 
non poflum non rcprchendeie, vel negligentiam in 
interprctando.vclinaccufandocxceiTum , & vtrum- 
que cxtra omncm rationcm giorix confidcrare. 

K 2 Scd 
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Sed ifn fit in promptu , virtutc denegationis , clo- 
giumdclerc,fi bencperpendcrisjinucnics, ncceflaria 
efTe magnam copiam atramenti, fiquidcm|apud om- 
ncs nationes pr«cualuit verbum hoc. In ipfa Romana 
Ciuitatc prxdicatur, & in Horis Canonicis continc- 
tur , & inlibrisinnumerisrcccnfetur, & vbicumquo 
Diui Uiomx nomen fonat,fimul auditur. Nec fuppri- 
mcrclaudes rcpuraturintcr poflibilia, quando c ma- 

i gna altqua^ac nobtlts vtrtus , vtcit , ac fuptrgreffa efl vi- 
tium y paruts 9 magnifqut ciuttatibus communt, ignoraiiam 
rtttt, & tnutdiam . Prauerquamquod Dcus optimus 
maximus,qui inEcdefiafua Do&orcm Diuum Tho- 
mam collocauit,eft vigilantiffimus cuftos honoris il- 
lius. Abvlloque Catholicorum neutiquam.fufpican- 
dum , in difpendium exiftimationis iftius Domini fi- 
deliffimi, ! &|omnipotcntiflTimi, <juod ipfc aliquando 
dcrclinquar amicos fuosinmanus hominum, vtpcr- 
dant honorcm corum . Imo potius haec eft conditio 
Dci, oppugnationibus turbulentiffimis omnin6 fupe- 
ratis,fcruare chariflimos fibi gloriofiores. Ita teftatur 
Diuus GregoriusNazianzcnus , dc Fratre fuo Beato 
Cxfario,poft Iuliani Apoftata:infidiaseIufas, verba^ 

l# facicns; f Advos (inquit)reddtt txu/ Btatus , & viclor 
incrutnttts, atqut ob ignominiam clartor , quim ob fp/tn- 
doremd? glortam . Omittimufque, quod ctiam in hu- 
manis,quando merita notiflfima funt, fi laudemcocr- 
ceas, co magis mouentur homincs ad laudandum , yl 
pcr quandam imaginem iuftitiae vindicatiux iniuriam 
propulfcnt , indeque veriflimum faciant, quod & 
gattts honor g/ortam> tntendit. 

Quibus fic breuiter meditatis , r ncc porcft contro- 
ucrfia hxc abaduerfarijsjcduci ad quaeftionem do 
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propofitione dubia, ouafiimpcdire volentes, ne^Aib 
prxtcxtu alicuius fcnlus boni , alij diffoni, & fcditiofi 
latenter ferpant . Quia fi ad propofitioncm dubiaixu. 
pertinec clogium, in dubio dcbebat eligi ab interpre- 
tibus pars bcnignior, & fuic elc&a rigidior, & durior. 
vlterius , quando aliqua propofirio dabia -apparet, 
prius dcbet #ftingui,&poftea,diftin<3ione fa&a, iu- 
dicari.quiafino diftinguimus,3c fcnfus adeft duplex, 
eademratipfe offert adreprobandura, quam adap- 
probandum . 8c in condcmnationc abfoluta incon- 
ucnit vcnke integrum iliud totura, cuius aliqua pars 
bona cft. . « ws*^ « \ y v 

Praeterea . Tunc aliqua propofitio habetur du- 
bia , quando gcnerat fcnfum pcndulum inter duo 
^xtrema . Sed verbum impugnarc eft analogum , fup* 
ponens pro Ggnificato priQcipaliori . Ergoquotief- 
cumquc impugnantcs Diuum Thomam notantur a, 
Pontificc dc fufpicionc vcritatis , tantum notati intcl- 
liguntur,qui modo contradi&orio impugnant,& non 
alij. 

Tum vltra, quia h in hisrebuspracTuis, quando adcft 
modus cengrtms faluandivcrba , dcbcmus pondcrarc in~ 
conucnicntia. Et cx conferuatione huius clogij nullum, 
imaginabile prariudicium infcrtur aficui, nifi fa&a, & 
fuppofira finiftra interpretationc. At vero ex dene- 
gationeillius, officium canonicura Prsedicatorunu 
dznigratur .innumeri libri doctiffimorum viroruiru 
corriguntur. confuecudo,traditio, &po(Teffioducen- 
*orum annorum , reccpt^a Fidclibus , paruipendun- 
tur.& Pontifices toto hoc tempore tolerantes.aliquo 
inododeomiffioneculpabili arguuntuc- Quibusin-j 
ter fc bene collatis, videtur, fi elogtum deleas, quod 
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£_ falrcm fis * grautor remedfs , jtti ** ^V//V7^ imputanu 
' x /m*/ . Si autcm conferuarc dtfideres , * wfttfvi 
• *nn.i- ^ ywiM utrbtdts antthabere , glonaberis . Quam ra- 
tioncm aliquando pondcratam audiui , &accepii, 
i Magiftrorum Magiftro 1 Fr. Andrara Carrillo, dc hac 
SkT. 0 **** 0 * niatcria ,-occafione data , patcrnalitcr mccum collo- 
quenrerviro certe annumerando intcr antiquiores,& 
pnmos Ordinis noftri Patresy quorum focietatedefi- 
dcrariflima iam iam in coelis fruitur . Scd in inferiori- 
■ , bus rerrae , n outdqutd cx iilo amaumus , quidqmd mt- 
ratt jumusjnanct % manjurumque ejt tn antmts homtnum % 
in atermtate tcmpcrttm y fama rcrum. 

Tum dcniqu£,qui:kaliqua propofitio cx co folct 
congrua iudicari , quia a pluribus , & pi aeftanrifli- 
mis Thcologis fuftinetur : & tunc credimus verunu. 
aliquod fadtum antiquum, quaudo hiftoriographi fi- 
dc digni illudrcfcrunt : fedficeft,quod elogium-* 
hoc & Thcologis>& Hiftoriographis pluribus, & prse* 
ftantiflimis,tradirur: crgoiudicare illud congruunu 
dcbcmus , fccundum Thcologos , & de fafto pro- 
latum a Papa, fccundum Hiftoricos. Maior pra?mif- 
faiftius argumcntationis eft vera : tum proptcr illud 
,,„' iuris principium, qudd a hominibusperitiamhabe- 

1. 1. C. dc Vintrv r .* , .r m 

•»fp. tibus ahcuius artis , & declarannbus m matena illius t 

fidcs prxftatur : tum quia loqucndo dc auftoritato 
p.Tho.quodi.|. Thcologorum,quando plurcsconcordant in aliquo, 
q. 4 .»n.io. eftdo<SrinaDiuiThoma>, ° quodabfq.vllopericu- 
c»r*n.ui eatai. lo cos fcquimur , & dc hiftoricis credcndis Iuris In- 
fotc^ictCil^ tcrprcres * concordanr. Confequcntia eft bona,& 
dVIrob.^f!^"' ac * probationcm minoris pra?miffx tantum reftat clo- 
Gratun.difcept. on hums certitudinem au&oribus fuiscomprobarc^t 

for.tom.f.c.fot. P j-n. • r • r i 

au.6. iuxta quorum diaa,infcnus refercnda. 

No- 
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Notamus^primo clogium extitifle admiffum ab » 
omnibus, finc controuerfia aliqua, vfq. ad tcmponu 
noftra. - . > .- 

Secundonotamus , quod confequentia illa, impu* 

gn&ntts £), T homam funt de veritate (ufptftt : Ergo S<9- 
ttlU, Durandi/ld, Benturifld , & Nominales funt jeveri- 
tttefufpe&t, nunquam venit inThomiftarum raentc, 
fed excogitata nuperfuttab illo * hom nc, cuus impxef. 
fcriptitariones vniuerfas Inquifitio Romana damna- n * ,tttt * x62 *" 
uit , & fuit primus inter negantes hoc elogium. Non 
tamen eum nominare volumus ., cum familiam ipfius 
rcuercntei amemus , fa<5turn notiliimuin fit , & ex ep 
qudd propriam /choIam,inter noaiinata* abipfo,nori 
cxpreircrit,fatisfcipfumprodat, , v.i.IV • : j 

Tcitid nQtamus , Scriptores Orditiis noftri e(Tc 
teftcs idoncos in hac caufa, quia funt phires nu- ". * 
mtro,& dignitatc , & cum eis multj exrranei concor- 
dant. Quare fidcs vniusreftis 1 roboratur ab alijsi* te_.Jctp.ia. 
teftibus,& omnes fimul iundi faciunt probationeou ^^7^. 
pleniffimam. * Nontnim per tot annos cofpirarunt, ^ ct - ^ 
vt pofteros fuos fallercnt.Nec ctiam, aduerfarios nO- Lipfitts ceot. f. 
ftros faltcm,falIerepotuiQent,cum itaexpediti adx6.CfiSjR5 
tradiccndum ipfi fint, quod duobus fseculis tranfaftis * «w*jW|t 
Mmahbus noftris , icriptonbus plunmis, confuctudi- w>s voiuerumde 
tie,& Ecclcfiae tolerantia faucntibus,elpgium negertf . S&.^fk 
ProipptiMS ergo ncgarcnt ant? tot teftium , & prob* "Mgfc 
tionum apparatu*. Et nos c contra, fi in his ipfis die- 
bus vltimis, iudicip impugnamium, non poftumus, 
tiec fingcrc mcdia hui us elogij probatiua: quomodo 
in limine,^ jnitiQ.Ciaura?, Miflalibus non recitantibus, 
Scriptoribus tacentibus,confuetudine, & tolerantia_# 
Eccleli» non adftantibus , ita aftutisfimi ad fingendu 

fui- 
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Ttn Vr Lj fuimus. f Nififorti rtbut c*n£it$ ineft apiJam. velut 
$rbts f vt qttcm*dm$dum temporum vices,tt4 morts ver- 

tAHtur. & a Jucriarij gaudcbant tuac finaplicitare, & 
bonitate,no5 nuac* 

Quarto notamus , qu6d Iic& fermonem Pontificis 
praedicantis hoc elogium non exhibcamus nos, tame 
omnes fere fcriptores concordant ab Innocentio VL 
prolatum fuiffc. Nec mirum fermones omnes illius 
deperdicos efle tcraporum iniuria,ficut & etiam alisu 
pluriraa fcriptaxdeberrimaperierunt. Qupcafufa- 
uet raaxim£ iuri noft*o tcftimonium a(ferentium,prs- 
di&um P ontificcm fcripfiffe fermones aIiquos:circa^ 
quam rcra in Bibliotheca PofTeuinus loquens de In- 
t nocentio VLinquit: * FcrturaliquQS fcrmQncsfcrifftf- 

flffifff* u fi4** **™* iffi *•* vM. . * 

Quint6,& vltimonotandum duximus, nulk 
coitoenieni : oriri ex dluerfitate aliqfcali reperta inter 
nbnnullos fcriptores infra citandos, quatenus corum 

I.qui fenremiam, 

pauti attribuunt hoc elogium Innocentio V. * c*te- 
vbi »ai<j. c. 4Lj t\ Innocentio VLQuia faltcm conueniunt oranes iiu 

pxn.no>. inl. uic . , \ t \ . v. „ ^ fc 

W«r C ,foitt ; ro,quod a papa emanauit. Et vt teftcs plenc prober, 
oSf & Saiim fuflScit conuenire in vnum , & eundem rei finem , li. 
{iur C app>ffi t in aI, J s ^npcats quia ftat benc, vniuerfos con- 
jib.4 hift!ibi:Pe- fenrirc in attnbucndo Pontificiclogium, diicordare 
Su^fJrT^ 1 vero in indiuiduo circa perfonam. IcaqueoIwe<2ione 

y%TlYfL hac > & a,i i s ' vr non vrgentibus,confuItd prarterraisfis, 
i viteiiio dawm au&ores pro nobis fecientes fic fc habent. 
u^riyin^: Magiftcr F.Ucobns Acgidius quondam Prouincialis 
mano {ux Prouinci S Aragoniarin Hifpania,poftca Magifter 
« facri Palatij, * , vir infignis eruditionis, qui fcripfit li- 
K^foct.?ibf. brum vnum defanguinc Chrifti, alterumde vcritatc 
devcntconcep. Conccptionis > &demandato CaliftillL Offiaunu 

Tran$ : 
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Transfiguratiomis , quod reciraraus hodie ia tora Ec* 

clcfia Dci, vt cx hiftoiijs nofti is h* c omnia appare* 

inprxdifio libro dc vcrirarc Conccprionis , fic in- 

quir : t Innocentius Papa y tn fcrmonc B. Thom*> qui Mich> ^odeVfi 

inctpit.Ecce plufauam Salomon htc : ttd dtctt : Hnius Do- ™ Hijiftr. ° rdir »« 

\ r . '* it p.j.lib.j.f.jr* 

tfortsjaptentta pra catcrts , excepta canontca, babetpro- 
prietatem verborum , modttm dtcendorum , veritatc fen- 
tentiarnm , ita vt nunquam , qut eam tenuertt innenia- 
tnr a tramite veritatis deuiajfe % & qni eam unpngn&uirit % 
femperfuit dcverttate fufpecltts . 2 Iacobtts Acgtdms 3 
floruit aono Doraini ^y.habemufquc Iibrum ^"«fSS&Wi 
cditum Mcdiolani anno fcquenri 7?.per annos vigih- fopu. 
ti fc* , antcquam Bandcllus in Generalem cligeretur, 
& pcr quinquaginta quatuor antcccdcntcr fci iptum, 
& aflcruatur in Conuentu noftro Sancti Spiritus dt* 
Ncappli,vbi ego vidi,& legi, 

Lamlertus deCtfonteDo&or Louanicnfis, 1 qui 
flcruitanno 1490. iolct citariprohoc clogioiu pro- £^j deCa * 
Wogo tjactatusdc anima cditi in Jucera anno 94. fe- 
quenti . Scd codicem inueni primis charrisper vctu- 
flatcm cortfumptis. Itaque Lambercus idem viden- \^ 
dus eft in frontc fui libri -dc CoeI.& Mundo,CoIoniar 
prclo dati anno 1 498. vbi appofuit D.Thom* iraagw 
ncm } & infra illam: •' ' ' ' A 

Ji^e fucris cupidus SophU mo ic carpcre fiores \ 
Scripta Thomt Dtntper/ege, doclus erts. 
Et ad latus imaginisilnnocentins Papainjcrmone, cuitis 
ihcnta cfi 9 Eccc plujquam Salomcn htc , de S. Thoma de 
jfquino,fic inqutt: Htttus Dcclorts Dcclrina pr& c*tcrts> 
cxccpta canonica y habet proprietatem verborum , mcdnm 
dtccndornm 9 vcritatcm Jentcntiaramjt^t vt nu ft^ttam,qui f 
tum tenutt Jnueniatur a tramite veritaits dctitajje,& quf 

L em 
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turn imfugnauitfemfer fuit <k veritate /uJficJus, hffcr- 
uatur Codexin Conuentu Rcgali noftro S.Domini- 
cidc Neapoli,vbi vidi,&legi. 

Fr.Gabrtel Bareletem libro fermonum de San&is, 
in editionc Lugdunenfi anno 1539. in (erraonc Diui 
M.FkGabr.BaK- Thomx prope fineminquit: b fnnoccntitts in fcrmo- 
ktc ne x Ecce fUfqttam Salomon htc . Huttts DQcJorts fafientta 

fra, c&teris r excefta canonica x habet frofrtetatcm verbo- 
rum x modum(Ucendorum x veritatemfentenUarum x ita>yt 
mn<j'tam qttt eum tenutt , tntteni.il ur a trtfntte veritatis 
deuiafe^ & qtti eum imfugnatttt x femferfutt de veritate 
UicK. Pio dc Vi« fuffccJus.Std notandum, • iftum Au&ore fioruifle 
wl^ftii'*' 2 '* ann0 * 47 1 • P cr fpatium triginta annorum ante Gcne- 
ralatum Bandclli:& ideo teftimoniura hoc,non ate- 
pore imprcflionis lcrmonum>feda prardicationc eiuf- 
dcmcomputanduni cflc. 

, F. Bapttjia Vmcenttus de Nbnoitno Grdinis Safti Pa- 
tris noftri Francilci, dum prelodar*t fermonesAqui- 
lani noftri , & dicarct cos confobrino (uo F. Antonio 
Ccppolino ciufdem Ordinis, publicauit libriim im- 
preflum Vencrijs anno Domini r5op.cum prologo 

^fta vin ^ r ' x,an ^ » * a <\ m rcpcritur fcriptum: d ^jttdde An- 
««miurdcNofto^ geltco Thomaf quem dtuinum.recltus affellare fas eft % 
mwfuncifcaa. ^ m pp} vires httmanas superafc cenfeatur.Cuttts nent- 

pe docJrina tanti a quouts facienda eft , qttod qui ei refra- 
gart voltterit y jemfer fit x vt ait Innocenttus^ de verttate 
susfecJus. Ex quo apparct, Vincentium iflti» vixiflo 
in eadcm #tate cum Bandcllo noftro,habuiifcque op- 
portuniflimum tcmpus,& occafioncm , fi aliqua late- 
rct falfitas,manifeftandi,& reprobandi cam.Scd non^ 
foliim noivieproljauit,, vcrumclogium D.Thomae in 
lucem gentium edidic , quod cjt non leue argumen- 

tum- 
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rum fu# cermudinis.Ego aurem inueni Iibrum Aquf^ 
lani in nofiro Conuentu S. Perri Martyr/sdc Neapo* 
li, & portaui in Conuenrum ctiam noftrum S. Marise 1 
fupfl* Mineruam Ciuitatis Romanx , vbi adeft nunc • 

F.Petrus de Bergomo in Tabula aurca opcrum San- 
6i Thomae, cdira Vencrijs per Ioannem Rubeum an- 
no r497.poft cpiftolamdcdicatonam,'nquir: c C?- 
mendatto docJrtnte Sanclt Thoma de Acjtttno per Apoflo- *u\itws<icic*. s 
licam Sedem . ltmcccntius Pafa w fcrmorte, qui inapitx 
Ecce plufquam Salomon htc . De docJtina Dtut Doclorts 
SancJi T homtc de Aquino facrt Ordtnts Fratrutn Prddi* 
cdtorum^fic ait.Hutus DocTorts fptcnttapr* caterts, ex- 
cepta canonica } proprtetatem habet verborum^modum di- 
cendorum , veritatem fententiarunty ita qttod nunquam % 
qui eum tenutt , tnueniatur a tramtte veritatts dcutajfe, < 
& quteumimpugnauttjemperfutt de verttatefufpecJus % 
Et notanda funr duo:primum,quod Petrus de Bcrgo- 
movita fundtuseft anno i4&^.vt inhocifbaeTabulaj 
*Iibroapp<ircrpag.4.vnde conftat, tcftimonium illius 
prxccfliffc pradaturam Bandelli ad minus pcr decem» 
& fcptem annos . Secundo norandum.quod haec ea- 
dcmTabuIa fuirimprefla Roma: cum omnibus ope- 
ribos Sanfti Thomaede mandato San&iffimi Pij V. 
teftificanrifinBulIa praHiminari de exa&iflima cor- 
re&ione horum librorum , & immcdiatc ad Bullanu 
Papa? adeft hoc Innocenrij tcftimonium, lireris §raa« 
dionbusfcriptum,vtfere incredibile fitPflntificeiiu 
ignorafle : ne dicam , tempore [ux profelfioiis • 
roonaftica?, inrra Religioncm noftram , canraflc illud 
pluries in Prarfatio Mifeiliis dicbuspra?uakficnto, 
vndchabebatmaiorcmcau/am inlpiciendr^ecogno- . % •>» 
fcendj^vcletiamimpiobandi. 
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* 4 Sylueftcr di Pttrt* eximius Theologfa? Do&or , * 
hci i Palatij Magilter, in Ubro (ermorium, nominato* 
1 f Sjiadragtfimalt aureum, fermone 5. de Diuo Thoma 
habetlrac verba, illius do&rinam laudans: £ Jfyttn- 
Mag.faa.Fai*. Jtt dtgmtas , quod futt vtra , fiue firma. Dicts , a multis 
imfngnttnri qnomodocrgo cft vcra f Refpondetnr . Ff- 
/rr//4J femptr fubtecla cft tnntdu: trgo fila mtftrU cjt~ 
f ret imtdta y dtccbat Socrates, ejr Qtttdtus w prtmo dc re- 

mcdio amoritx A . • ^ .^. . 

Summapt/it tinor^ptrfidjtt aitisfimavtnti. ~ 
/4«** /* nr/ veritatc tfi vertsftma do&rina* cnm 
fuerit per tot tefttmonia fidfCtsfimx ttpprobata . Vrtmo 
per prophctiam Sanclt Htcremttt , pcr fignum dtuinS, 
ipfo Thoma tcnete cjprtam cum Aut Maria.Seatndo y quU 
prattonis ftudto impctrata . Terttb , quta ii datm fuit 
/ thema dttumtns x Xtgans montcs de fupcrionhus fuitm 
J^jtarto , quiatt apparuit Pttrtts , & Pattlus 9 infirnentes 
tnm de ScHptur&t -£>uimo , qnta vtrgo . Scxto y qttU 
ittrii Paulus % Septimo % qttta Chrtftus dtcens, Benc fcrtpfifti . 
de me Thoma. Mtndace tgttur Don$tnu fact^fui Tk*m* 
rnafc fcrtffiffe dtcit, quemChrtftus bene dtxifft dtciarauit. 
OoJauo % naEccitfia approbauit % tdtft Vrbanu^ejr InnoctnK 
Codcx fermonum Sylueftri fatis vulgaris eft, & vidi, 
' &Iegim ConucncuS.Don>iniciRegalisdcNeapoIi, 
Venctijs impreflum , per Lazaru n de" Soardis , anno 
. Xiiilielimo quingentefimo quinto dccimo, quando 
Au£or ifrfe in maiori-fua aetate florebat. 
*' ? Aliud tamen teftimonium refcram hoc Ioco , qtiia 
antiquitatcm illius determiHare t*pft poflfum , fed meo 
vidcri habec ctficaciam maxima m ad probandunu. 
*op»ii LuotiV EIogiuoiDiuiThoma?, cuius veriras hiftoriahs in fa- 
^ |WN ^ ftocoafifti*, & bof tfftiaiQaiu^ * detuti* &eqt*e»s 
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popatornm Rcgnt Ncapolttant^bii plurimis annis vtu- 
rur Fidclesquibuidam imaguiibus Do&oris Angcli- 
ci ip folijs papiraccis excuilis, & confucucrunt intnu 
imagincrafcriberc,litcris minutis, MifcProcuiciunu, 
piouta Pizamanorcfertur.Egohabui ex his imagini- 
bus vnam in Ciuitatc Romana, alteram poftea in Ci- 
uitate Auerfana, & tertkm dcmum in Ncaf olitanau , 
Quia tamcn plurics fectmus menrionem huius Ejraef*- 
tij , iUud tranfcribere volui , & cft tenoris fcquea- 
tis. Ecjuum y & ftlutarc y ms ttbifemper 9 & vbttfue grattas 
agere Domtne fanfte Patcr omnipotcns aternc Dcus , Et 
cum ttu tnuocationcvtrtututts , Beatt Thom£ Dotloris , 
attjttc Confcfiorts tut folcmnta , deuottone pracipua cele- 
brarc.Dc cuius vita^atcjue dottrtn*. integritaie frucius iit 
Ecclcfia tua efflorutt , qut cxlefits faptcntts muncrc nos 
rcpkuu.Htc nempe generc nobilisfimus,Vrophetarum % at- 
quc Apqfolorum % & Pbificorum dottrtnts referUts % dimna ft 
atcjue humana fapientta fiicltSptrttus tilufiratione eru» 
dttusjarncm cum futs blandttys % mtwdttm cttm vitijs % d&- 
r/jcwm cttm mftdtfs omntbits % mirabilt ftptentia fuperatit. 
O feltx, & tnchius Doclor , cjui fu.i vniuerfos djclrinx 
trrorcs defiruxtt % & ortbodoxam Fidemfinmfsimis pr&- 
fidijS protcgtt,ac d-fendtt . Huins doc7rtna t isntapr^ful- 
get vcritate fermonis , vt tjui cam tcnuit % i verttatis, ac 
reclx Fidet tramitc deutaffc nanquam fucrit inuentns % & 
qnt eam trnpugnautt, fcmpcr babitus fit de veriiate fufpe* 
tfus. O ccrtaWyprtxUrifstmvn , atque excelkntisfimam 
doclrinam , cut vcntatis prtcones ghrioftsfimi Petrus, & 
Paulus Apojloh tut , & tnclita fcmper Vtrgo Maria , c:t>n 
Ftlto tuo Domtno nofiro lcfu Cbriflo > pro Mundi ftiutc 
crttcifixo , & vntuerfalis , atque ApofiolicatEcclefta tcfii- 
tnomum pcrlnbcnt veritatis . 0 JiptentU lucidtsfimKin 
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fpcculum:vniuerfalts Eeclefid lumen prafulgidum-.unde- ' 
Ubrtm tnflgnc s ac lucens : tgnorantium tenebras perlu- 
firans y & harefum latebrasfctentu cUritate.dcmonftr.as. 
O fiellam fplcndtdtfstmam , ejr matuttnam Mundt huius 
tencbras tlluftrantem . Latetur igitur Ecclefia tna Detts 
mut huitts Solis trradtata fplendore . Pradtcatorum facra 
Reltgto, tanft lumints tllu/lrata fu/gortbus, iucundetur y efr 
flaudat.Religtoforum deuotioconcrcpet . DccJorum turba 
complaudat.antmentur adjlndta iuuenes.pronec7i non tor- 
peantfenes deleclentur tntllts . Omnes inhumilttate prv- 
fctant fingult contempUtionem non deferant, fed manda- 
ta Deifedult exequantur, & compleant . Pro hutus tgttur 
glortofisfimi Doclorts T homa\ K^tyuinatis honore> &glo- 
ria y hodte maieflaUtua fefiaperfolutmuSy & grattarum t 4c 
Uudum hofliam immoUmus 9 ejr ideo % cjre. 

fi.bartholomsns 

h Frater Bartholom^us de Spina Magificr Sacri Pa- 
^ccmantus Eminentiffirai Cardinalis Caiecani, ia 
prefatione ad fecundam fecundas Diui Thoma:, lau- 
dans Doftorem Sandutn, & Cardinalem pracdidum, 
quo viucnte.fub hac infcriptione cdita e(t : Fcnerandi 
- Fratns Bartbo/om<ci de Sptna.Ptfanifirdtnts Pradtcatd- 
rnm , tn commendationemfequentium opetum , & auclo- 
tumXiCQt non habeam ftanfumptum huius teftimonij, 
nifiin imprcffioneLugdunenfi fa&aanno miliefimo 
quingentefimo feptuagefimoquinto, fumptibus Be- 
nedicti Boyerij,vbi fcquentia ad{[int.^uidquiddubte- 
^ tatis^uidquid fcrupu/tfatore diabolo.puUulat tn Ecciefia 9 
Thoma iudtceconfiitutoconfeftimdtffo/uitur^acvanefcit. 
Omne per T homam Ecclefiafticum dogma firmatur: robo- 
ratttjue fancltones perfiftunt . guts auo nofirojmo quis . 
pofi hittus So/tfcrtum y cptimus Logtcus y Pht/ofophus y T heo m 
logus enafit y qni non Dtui Thomtfirmifsim* (aptcntu an- 

xtltum 
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xitiumimphraueritf £>utfnam dotlus.antfcecundus con* 
qonator ambonem ajccndtt, qui non a Thoma mutuct>qud 
populum erudtant, ac inflamment ? ^uis catbedram vc- 
ntrandus DocJor tnfealtty cui non Thomas (ft tamen vcra 
doctat ) faptentia certitudtntm fubminiftrct f <S>uis de- 
niquejchoiafttcum tertamen adoritnr , qui notife prius 
T homd armts acctnxertt f Ntc immerito cjuidem. Cuius 
namuue fapientiam Gbrtjlus per fe appfobat , Beattsfima 
Vtrgo coiiaudat; Petrus , rjr Paulus edocent , tjr commen- 
dant: Vnttterfitas Parifina mtrts ejfert pracontjs: Summus 
Antijies Vrbanus feclandam proponit y & amplexandam 
practpit» $jtts nonveretur y ampiexetur , extoiiat^ Pijs 
Loquor aurtbus , uutbus fupernnturalta , vocataq. mirattt- 
la , vendtcis nibthminhs adfirucla tefttbus,dr ab Eccle- 
fia ceiebrata> nedum non dectpittntftd obieclamento funt 9 
roburque aferunt veritatt . Oranti y fuppliciterq. depre- 
janti Thomd , ante Cruafixi imagtnem vt de fu&do- 
firinafoltdttate certior fieri mereretur , vcce pattntiper 
osimagtms^ nonnullts Fratrtbus , qut Diuum DocJortm 
orantem obferuare cvnfueutrant, audttntibtts y rtfpondit 
Gbriftus , Bene fcrtpftjii de me Thoma . Hoc ipfum aitas 
Beattfsima Virgo y pcr os itttdemfnd imagints , qua co- 
ram Sancltts orabat , aperttjstme protejiala tfi . Bcatts- 
Jimtttem Senatus Apofioltct Principes Petrus , tjr Pau- 
ius dt pajfu dubio Prophttd eundem p/tntus per/ona* 
liter tnftruxerunt . Ei per Je ipfum alias Paulus ( vt 
Tratrt tn fptritu rapto vtdere y audircq.conccfium tft ) ci- 
dcm Dtuo Thomd pcrcuntfanti , fi tn tpifiolis fuis ch- 
rum habutrtt inrelieftum ? rejpondit : Jt>uantum qucat 
humanus capere tntuittts . Plurtbnfq; aiijs diuinis reue- 
lationibus , dum adhuc in humanis ageret , quod noffe cu- 
picrat de doftrtnd fud ft/mitate , quam ejr in Jcriptis re* 
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dctcraty affecutus cft. Scd dcmq.pefi ' einsfe/icem^dfu- 
pcros tranftum.ab Vniner/ttate Part/tna , dttm lntidisfi~ 
misfydcribus cfict coronata y tam ceifitUttdts eft cumulis 
obfanclttatem^ atq.fapientiam eximtam gtortficatus y vt 
omne penegenus , modumq. commendattoms excedat , fi- 
mtd ac pcr patcntes Itlcras expiodens articulorum quo- 
rtmltbet Santti Thonut decirin*, , veltn modtco adttcr- 
fantium , affertioncm . Innocenttns qttoq. SancJa Romx- , 
n& EcclcfiA Pr.eful Dittnm bnnc Doftorcm tn eo fermone, 
qttem in ipfiusprtcomo cdtdtt^ in faptentta Saiomoni prx- 
titlit , ac citts doStrinam prx cuntfts pofl canonicam com- 
mcndabilem approbatut y &c. In quibus vcrbis fermone . 
Innocentij audor iftc agnouir, & pro parfe tranfcri- 
pfir. Vcrum eft , quod claufuhm de /ufpicionc veri- 
tariscontra impu^naptcs fubcicuit, fed fbrfan fecir , 
quia ipfcMartc proprio cquc cos coerccr,& ideo vo- 
lui omniaillius verba,immcdiatc fequenria,rcpone- 
rehuc: Vrbanns dcniq/& is fummus A*ttfics y Dotto- 
rcm hnnc Angclicum miris effcrt laudtbus> eiufdem fa- 
picmiam , ac dottrinam 3 nedum approbans>& confirmas^ 
vti de coslo lapfam , verltm & vniucrfitati TholofanA 
pr&cipicns, vt $andcm fcftcntur , &fttdcantpro viribus 
amfkare . Vnde faffumc/i , vt tot laudum tttutis fu- 
bltmatus Doclor hic fancltsfimus , mcrittsfime tumen Ec- 
clcfit peculiaritcr appcllctur j ejr ts tdcm ettam y pr* cun- 
clis pocloribus hand iniurta nomtnetur Doclor Angcii- 
xus . Angcius quippe fuit htc in tcrra innocentifsima vi- 
ta , ingenij , ac intellectns aitttudtne , vt hts tpfts ex- 
ccllentiA gradtbus quofquc tranfcenderct pofitus i# fubii- 
mu Lrtmen itcm Ecctefitfnhen: isffmum cxtittt , adctt* 
ttts prfifcntiam ,pnlfo nunc r.b ca Lxrcfhm omnium cacb 
nubtlo ,fettcttcr cidem Domino defcruiret . Nec tamcn 
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piirum 9 fifpkndort huic tembrd fi opponam f , ac tandtm 

impngnare contcndant. Httmanaqutppe condttio infcfc . 

ettatt non modtcnm eft obnoxia ex prima corrnptione pec« \ , 

catt. guod/anefaclum eft>vt fimfo > veritas, &iti- 

dem bonitas faucos habuerit poficfores. Ncqi tamcnfan* 

tltsfimthutus DoHorts altquid futgiorid dcferit inhoc, 

tttam nofira peregrtnationis tempore , ob quorumltbet 

tttam adttcrfanttum infcftationem . guintmb velutiper 

ignem frobatttm aurum ,/apientta illius ab infipientibui 

ex hoc tmpngnata franalens, emtnus fulgct '. Eiufdemq; 

Doclorisfancltsfimi omnifartam cumulata celcbritas cre~ 

utt in immen/um. Sed& oppugjtationis huius ratio w op- 

fugnatt glortam ccdtt . Afud clarisfimos fiquidem viros 

tnnotutt , hoctpfum ex fapientia illtus cminenttafumpftf- 

fe ortgtnem . Tam celfam quiffi docJrina illius fedem 

obttnutt , vt nonnifiab elcuatisftmts tngenys, actttisfimifq. 

lumtntbtts valeat penetrari, Qni fit , vt hi f qui vel fcfi- 

bt crcdunt tantummodb , velintertoris frofpeclus viuaci- 

tatc prtuantnr , ditmexcel/um hoc fydusfit eis inaccesfi- 

btle , in tp/um , qttaft canes in Lunam , ad vcfanUfita ma- 

mfcfiattonem , ineptos latratns emittant\\\&oxv£ etiam \ 

nohra 1 traduncdehoc Auaore,floruifle anno falu- ^SS^SSh 

Henrtcns Po/itus dt Sena , cognominatus poftea Ca. 
thartnns , K occafione cuiufdam miraculi fadti in be- * * athar ; nt 
noficium ipfius,per interceffionem Saatfa* Catharinar 

pro imnucul.Cd. 

Stilcnfis , etiam fatetur verum teftimonium hoc fer- Wwh-s* 
roonis Innocentij,quamuis v eumpropbnat in argu- 
mcntis,fed contra,ad refpondendum. Quodque ma- 1, 
gis cft , quamuis homo ipfe eflet , tam particulari ge- 
nio,& ingenio r gaudens , vt impugnando maiores fe, 
folatium aflumeret , fiquidem D.Thomam impugna- 1 

M uic. 
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uit. 1 contra Magiftrum Dominicum de Soto fcrl- 
ciK^Lhhxc P&*pologiara quandam, contraCardinalcm Caie- 
?idend 4 < Mich. tanum librum vnum: & quia ance ingrefliira noftrae 

Pio de Viru lll. , y r « . ./ • •• t 

brd.paci.ubf v Keligionis Iuriiprudencij? iuic ftudiolus > concra cc- 
to.ut. LbraciflGmum , oc acutilfimum Iuns Intcrpi etem Bal- 
dum librumalterum . Tamen poftea non femd fuit 
vifus vbcrcira plorarc , & poenitcntiam facere om- 
nium harum rcrum i quia fine dubio fuic vir fua xca- 
te illuftris: circa pcrfonam propriam aufterus r & pau- 
per:circaa!ios mifericorsiin Concilio Tridcntino 
iatis celcbris : inEcclesijs,quasadiriiniftrauir,infi~ 
; - gnis Anciftes : & aliquando habuic pro audicorc fuo, 
Sc difcipulo Poncificem lulium III. in minoribus vi- 
ucnrcm ; is enim in traclatu pro dcfcnfione Con- 
ceptionis, inquit fic: Rectptmus & nospraclartsfima 
fummorum vtrorum tcflimonia de eius doc7rtna y & qttod 
quidam Ponttfex dc illoteflatusejt y obferuatum c(fe y nul- 
lum vnquam eius imfugnafic dodrinam , qui non fuerit 
dt veritatefu/pcttusfactfe comprobamus, 

CMag.Ludouicus Vtualdus in cra#. de veritate coji- 
tritionis ad Principem Salernitanum , prclodato Pa- 
m risijs anno Domini 1 5 1 7. pag.98. m Ettam Innocen* 
Mtg. Ludoutr. tius Papa in fermonc . aui tncipit, Ecce plnfquam Satomon- 

Viualdm Bibho- * . . * J . ^'~*t t - rr 

th.$.r> ? miDici de hte\ lOftens de Sanclo T homa de Aqutno y tta tnqutt;Fiu~ 
Ncip.inwr.ic5. m Do a 0 rts fapitntia p fA ( Ateris 9 exccptacanonica, ha- 

bct proprietatem vertiormn , modum dtccndorum , veri~ 
tatcm fententiarnm\ tta vt nunquam qui camtcmit y in~ 
ucniaturitramite vcrttttis demaffe - y & qutcam impu- 
gnauitfempcr fuit de verttate fufpcctus* 

Pater Petrns de SHbadentjra fandliffimae Religionis 
Societatis Iefu , vir plan£ pius , dodtus, & etiam ex. 
Cp fdix,<ja vidit flpr&ifiima fug coeleftis Familie prin- 
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cipia,Ignatio Patriarcha vitam Angelicam in rcrris 

agcnte,ibu a Pero mucho masgraue tefiimonio ts e/ 9 ftfi n 

dan de Sanclo Thomas los Summcs Pontifices >y U Silta ^Jj^X 7! 

Afofiolic* t quees CMaefira de laverdad \ E/ Pafaln- Mut. ieVittD. 

nocencio Sexto en vn fcrmo* de fus aiabancas dice , la fa- 

htduria de efte DocJor mas que las otras,fuerade la Ca- 

nonica> tiene frofiedad de faiabras,modo en el decir t ver- 

daden las fenteneias , de tal manera qut quien le ha fe- 

guido % nunca fe hallo dfarlado deelcamino dela ver- 

dad y y qutcn le ha imfugnado % ftentfre ha ftdo foffechofo 

de ella. 

Magifter Scraphinus CaponidePoreta, filiusCo- 



•»■) 




1» 


1 



, , 0 

tiflimus, dum DiuiThomcedo<arinam finccroanimo ser_ P h.?oret.inh 
laudaret , inquit fic ; • Anteomniafeojfert adframif* ^^rkm» 
fam conclufionemefficactter corroborandam Summus tlle fcW** 
Ponttfex lnnoccnttKS t quttnfermonc, EcceflufquamSa- 
lomon hic,fro Dtuo Thoma fic tefiatum reltquit . Huius 
DocJoris fafienttafracaterts t excefta canonica , habet 
frofrtetatem verborum , modum dtcendorum, verttatem 
fentmttarum y tta vt nunquam qui eam tenuit, inuenia- 
tur a tramite verttatts dcutafie , & qui eam imfugnauit* 
femferfueritdeverttate/uffecJus. Floruit Seraphinus 
anno Domini 1599* & plenus dierum vitafunftus 
fait fepulrus in fuo Conuentu Bononicnfi. 

Vniuerfiras Salmantina omnis gencris litcrarunu 
Princeps, omnium -tudiofoiura Mater, omnisnobi- 
litatis , ac virtutis jyiagiftra, vbi iurifprudentia impe- 
rat,medicina vigct, elocjuentia florct, Theologiaau- 
tem per inuiolatamSandorum Patrum reucrentiam 
cminenter refplendct, in quodam mcmorialc ab ipfa 

M 2 Vni- 
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Vniuerfitate Dodorum, fimulque a duabus facris 
9 Religionibus Dominicana , & Auguftiniana fubfcri- 

u!m!mM ? i P C0 * ^ : * * m *f md Agwdut de doclrina nos dic-t 
Mt. 3 .n.ia. ' Innoccncio IV. por eflas paiabras : Huitts Doclorisfa- 
pientia prx cateris , excepta canontca , habet proprie- 
tatem verborttm , modum dicendorum, veritatem fen- 
tentiartm , ita vt nunquam qui eam tenuit , inuema- 
tur a tramite veritatis deuiajfi ; &qui eam impttgna- 
uit , femper fuit tU veritatt sufpettus . T no pudien. 
do U emulacim de ejlos tiempos fufrir efta alaban- 
fa , m han faltado efcritos t en que fe han atreuido 
a negarU , (in mas fundamento que de$ir , que tan 
eminente alaban^a no cabe en SanUo Thomas , ni en 
otro DoclorCathokco . Hepitca , que no merefia rc- 
fpue/la* pues fi valiefe negar todos los efcritos de bf 
Sancios , que en contrario fe oponen , no abria ningttvofe* 
guro en el mundo. 

Religio etiam facfatisfima Dfui Francifci Patris 
noftri , bonis exemplis cumulata , fapientia fuper- 
na cmineQS, gratia omninm virtutum nitens,ac 
a Deo , & hominibus infigniter accepta , inquit fic 
iraacfS ia ii*<i h\ alio fuo memoriale : * El teflimonio delnnoccn- 
fiuTp«cii e iK" es wdadero , hablando de fu doclrina en comnn y 
4 i.n. 7 . qt$& de bajo de efa ra^on U.aprtteba el Pontifice por 
catholica^y verdadera . T el apartarfe de ella , en efa 
cpnformtdad , es huir de el camino de la verdad 9 quta 
es necefario para U faiud dt el alma , y conduce a /ol* 
vidaeterna. . •* i *. 

Sapientiflimus Antiftes , & asque venerabilis Epi* 
fcopus Baruaftrenfis Hieronymus Baptifta de U Nuz,* t 

j. cui 
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cut , adhuc iuucntutem agenti , ditfum fuit a Beato 
Ludouico Bertrando haberc a Deo datum fpiritum 
intcrpretadi Scripturasdiuinas.ibi. * Caltficolaportan 
ftgnra tl Papa lunoctncto Sexto , qut It datlprimtro lu- f a 
gar defputs de las efcriptnras Canonicas,y fagradas , con homil. inccufw. 
aqutllas palabras.qut abrtan de baflar para los qut fe prt~ °* a ' H ' 
aan de Catboltcos,y ht\os de la IglefiaMuius DocJorts fa- 
pitntta pra cxttris % txctpta canontca , proprietatem babtt 
vtrborum , modum dtccndorum ^vtritattm ftntentia- 
rnm , ita qttod nunquam , qui tum ttnutt , inutnia* * 
tur a tramttt vtritatts deuia/ft , & qui tum impugna- 
uit » Jemper fnit de vtrttatt /ufptclus . Vtd como 
afegura el Vtcario de Cbrtflo aquten figut a tftt An~ 
gtl Raphaclt xtrtificaodoio , qut irafiempre por cl c<u 
minode Uvtrdadpura . Nunquamqui eam tcnuir, 
inucnitur a rracnite vcritatis deuiaflc . Aftaperctue 
aquten ft aparta de el y qut por el mifmo cafo que lo hicit* 
re y fin utas confultafe puede dar por fofpecbofo enla vtr» 

dad. Qui eam impugnauit, femper fuir dc veritatc fu- 
fpc&us. 

P.Dtdacns Cranados Societatis Icfu mcritiffimus fi- 
lius , dixm promisfionem facit ampicvtendi do&ri- 
nam D.Thoma? in fcriptis fuis ommbus , cxara uit le- 
quentia: f DignaettamfunUquawhaclwrcfcramur f 
verba Innoctnttj in ftrmone,cuius mtttum efi , Ecct pluj- £ J ft ^JJJJ\ fc 
quam Salomon htc\& referuntur tnprtnctpio Tabu/a ope- pc«f«.n.'io. 0 aa 
rum S. T homa . Hutus ( inquir ) Doclorts /aptentta 
pra cateris ^excepta canontca, habet proprtetatem vcrbo- 
rum,modumdicendorttm 9 verttatem /ententiarum % ita vt 
rtunquam qut eum tenuit , tntuntal ur a tramtte veritatis , 
dtttiafty ejr qui euwt tmfugnaust, /empcrfutt de vtritate 
ftfftft**. ~ '■ 

Md. 
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CMagiftcr loannes AmU Prsdicator Maieftatis^V 
m ,.^ vxti^ thoiicse Philippi III, poftea EpifcopusCiuitatisco- 

Auithb.*-niftor. , ** * r c 

j*exican c.7o. gnommatar dt Sancto Domtng^iao nis verbis: * El Sti- 
mo Pontificc innoctncio Vtcarto dt Chrifto tn U tterra y tn 
aqutl ftrmon , qut htfo tn aiaban^a dt tfit gbriofo San- 
tto y aflicandoltaqutlUs fatabras y qutChri{io nutjlro Rt- 
demptor dt\o dt (imtfmo : ddutrtsd , tfut tftt es mas que 
Salomon : vino i decir f qut quitn stguitrt a t(le fantto 
DotforJItuacamtno/iguroy ttqut ft apartart dc tl y quf 
da fofftchofo tn U vcrdad. 

Dominus dt Monrcy intcr Hifpania: Nobiles fatis 
notus,'& inrcr difcipulos D.Thomx vbiquecelebra- 
tus,dumSan6torum Patrura authoritatem zeloDoi 
dcfcnderct, inquitfic: * SolorefertreUs recomcnda- 



cioncs y y afrobaciones deUs Pontijices y yfeguire el ordtm 
or.s .«.q. £ ^ ticmfos . E s la frimcra y y mas cclcbre dt Innocen- 
cto VLHutus Do&oris doelrtnafr* C£teris y cxccftacano- 
mca y habct frofrtttattm verborum, modum dictndorum, 
vcritatcmfentcntiarum;iSavt nunquam qui tam tenuit, 
inutntatur a tramite vtrttatis deuiajfe; & qui tam tmfu- 
j gnauitfemfer futt de vtritatt fufpedus. Ni ft ha de oir U 
calumnia dc los que hazen afocrtfo cl teftimonto y /undan- 
dofe cn que no U reficrcn los Efcritores dc ei Orden dc Sa- 
&o Domingojj prtmero.porquc cs argumcnto ncgattuo % 
y porquefobprueba fn negltgcncia de los quc han efcri- 
tOyfupliola con ftt dtligtncta el P. Ribadeneyra cn U vidtt 
dc SancJo Thomas,Tci y y Ambrosio Catharino y quc tam- 
bien le admitc y hazcn mas fee , qnc Us htftortas de cafa y y 
quc los tefttmomos dc los amigos y ejre. 

M. tiartholomaus de Mcdina y fcientia, & virtuto 
confpicuus , Cathcdraticus primarius Vniucrfitatis 
Salmantinae , & de pripiis Magiftris Thcologorum^ 
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lifpaniaagnouit ctiatn Sandi Thomae elogium, Vbi 

inquit : * Innoccnttus Papa tnfcrmonc de eius laudtbns r ' * . 

... » _ . . r * . J r r . . Mag.Mcdifl.in_j 

tllumcum Salomonctn /apientia confcrt , & proprtetate j p p.Tho.imcr 
verborum y ac veritate fententiarum y poft*fertpturas C*~ D ' s * UUr 
npnicas, coUaudandu pntautt . r Floruit Au&or iftean* ' K / . v . 
no inillefimo quingeutefimo feptuageiuno temo no- ti*:mui* iim. 
ftrae ialutis. ***** 

* Rcftpo SacraCarmcft/anornm Dtfcafceatorum,oh- curf.saimant.w. 
feruantia Rcgulari, &ftudiofacrarumliterarum,ma- *tof. 

/• r ... . orat. cxort. oc m 

gis,ac magis m dies refplcndens,. fiquidem in ca>tai> copiut. ad prm~ 
quam in viucnte quadamimagine, fpiritus igneusfa» ci * ,Lo s ic ' 
pieoriae Diux Tere(ixmicat:comprobat,ampleclitur« 
que iennoncm Innocenrij , hoc tenore vetborum-. r 
Ncc minus eandem dottrwam eommendat fnnocentinfi. 
Vfcuius vcrba* notattt dignifsima y hjtc funt . Huiu t Do- 
cloris fapiemta fr*\ caJeri^exccpta- Canonics; hahet pror- 
frictatcm verborum y modum dtcendorum y vert$afemfcn- 
tentiarum .tta vt nunquam, qui eamtenuir, tnueniaturi 
tramite veritatis deuta(fe.& qur eam impugnauiefemper 
futt de verttate fufpettus^uidtltuftrius tn huius> dottrr- 
nscommendattone t <£futdqut adkerfits eius imfugnato- 
rcs tcrrtbtUuP? Sane tuxta Pontifcis Maximr ttflimo- 
nium y qutfquis Diu* T homax doffrinam impugnaucrit* i$- 
femet pr/diftx fufpicionts notamftbttnuret * 

Scd q.ua,in faacte Inquifitionis Tribunal?» fempetr x 
veriras illibataprasualer r & Domini Inquifitorespcr- 
petud inuigilant , ne aliquis» error circa cofonancianT,, 
& bonitatem db&rinx y latcntei? irrepatv conuenien- * 
tiffiujumduxi inferere in hoc loco proedara verb*. Cermclliislnrtui- 
Meuercndifstmi Magiftn Augufttm CormtUi tnqmdto £^^35! 
ris Ferrarienfis,qui quidem eloquenri oratione r dum JJJj^^JS 
D. ThomcE do&rin* applaudet,inqpiu * Ad hunc igt- H € * ^ 

tur 



Digitized by Google 



9$ Lau$T).Thom&. 

iurjaficntu thejaurum omnes apfrcfriateFidtlts. Citi 
iMmrefmtttSy&tfjtm comfrobabttts claramfamofam^ 
ff/tndtdam, t/Iibatjm,v/U frcr/us fwe errort\ vtrttatts- 
• fft rttu confcrtftamjsnde qut/ibet cttra ojfenfam tutus y ejr 
jecurus>exfeditcgradu,ve/ut fer viam regiam t communi 
Ecclcftadicorum Patrumfm/u trttam , foterit exfattari . 
Talts entm verboruM frofrtetasjerum m$dus>ejnn om- 
mdcclrtnarttmgtncreordojingulartsjantatumjirmtta- 
ttmtetyVtcjut cam tenuertt ,nunquam tnuetotusft averi- 
tatts tramite dtniafe,& qui eam tmfugnanttjemfer fut- 
rttM verttatt (uffittus. 0 joitda tgttur, ejr mtra Thomai 
docJrtna \ K^fdeo mtra, qtwd tot miracu/a>quot arttcula 
cenfeamur. Omnestmm junt f/ufquam humano iumte^j 
refoluttjro ca/efttbus t ejr dmtnts c/oqutjs fr&dicati , ejrc. 

Mag.F.Petrus Cabrera , obferuantiflim* Rcligionis 
Sandti Hicronymi,fuis lircris fatis clarus, & vbiquo 
M Fr p ^ tru$Ca . notus,iiabctha?cvcrba; b Innocentius Summus Ponti- 
bwra in **£t*i* fex{l homam cum Sa/omone in /aftttia contultt % tmfcfra- * 
V** 01 '* ' tulit.cjr frofrietatt verbortm , ac veritate (ententiarum % 
foft canontcas /criftufas y collocandum fatauit . Ft mertte 
qutdem,\qttomam T heo/ogu Scholflm afenttt^ejr caleftia * 
dogmata exaclisfimi fatefectt.Ideo etus tngenium omnes 
harettct jugiunt. Efi tnim turrts tlla Dautdica y qtta adtfi- 
cata eft cum frofugnacuits % mtlle cltfei fendent ex ea \ 
cmnts armaturafortiumy ad deftruendum omnem fcten- 
tian?,extoiientem /e aduerfusfcttntiam Dei. 
M.Anii.deauxii. c Mdg m Fr.Franctfctts dt Autla Religionis noftrae, & 
w .i 7 -m£a. j n fig n \y XX3 ; K Thoma? defenfor. Floruit anno Domini 
milldimo fcxcentelimo primo,& fuit vnus cxdifpu- 
tantibus Romae, defendentibufque efficaciam diuinae 
gratia?, terr.pore Clemcntis Papae VIII. de qua mate- 
. ria librum vnura compofuitjfacra eruditione plenum, 

& 
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&ibii nquit: d Hxc Diuus 7 homas y cui data efl dtuini- 
tus /kptcntta , cm reueiataftmt ftcrtta c&lef/ta , ctkasds- jtiuftr.iib. 
cJrmam feptus ApjftoLca Stdes approbatut y ctttus ftntem 
ttas dtverbo ad verbum , in dtffinittontbus Cona/torum 
dejumptas,pasfimrcpcrtes t Innocentius Vl.cutusdo&rtnli 
commcndar,tn fermone de ettts /audtbus, quiin\tpit % Ecce 
plu/cjuam Salomon hic ; cjtit cum mtrts Jcrtpta Doeloris 
Angcltct extultfjct cncomys, ( in hac feric vcrborufn^ 
dcnorarur , Au&orcm iftumjlegiffe fcrmonem Inno- 
ccnrij ) tn h&cvcrbaproruptt : Hutus Docloris fxpicntta 
pra catcrts, excepta canonica , habet froprietatem verbc* 
rum y modum dtccndorum 9 verttatemjententt4rum y tta vl 
nunquam , qui cam tcnuit inueniatur k tramtte vtrttatis 
deuta/fc y & qui eam tmpugnauerit* femper fucnt de vert- • 
Mefufpeclus . . 

c Thomas Pto.Aponte Lcrincnfc , alias Thomas de thoa J Ar)ont? 
77//>7tf,Lcftor Theologus in infigni CoIIegio Rosna- 
10© Socictatis Idu,cuius tcftimonium refcrt Mag.Ar- Zti^l 1 '^ 
riaga,Diui Thomx infignis aluranus,&fequcnria ha- 
b ct. Altcr Pontifex tnnocentius tn fcrmont quodt de UU^ 
dtbus D.ThomotyCuilts initiu-eft y Ecce p/ufqua Salomon hic> 
flc decius doftrina y no folu /audatt,aehoneftt y fed amp/c y 
ejr Jp/cndtd? /oquitur y hisverbis eanobt/ttans, Hutus Do- 
tforis ftpictiayetc.Sc poftqua integre totu elogiu rcferr, 
iubiugit: 'Certcno potuerut grautora dici vcrba tn /nucicj 
ejr ernamentu huius doclrin^neq; tn odtu,dedccus y ac pro- 
bru cdrum/jui /eutter el tmpugnare no verctur.vbi iocus 
datur notadi,qui rcddatur finc dccore impugnado D. 
Thoma,in fenfuhuius Auftoris,illi videlicct,qui Icui- 
ter moti,hoc eft,fineprobabilitatc bcnc fudata,impti- 
gnat, vcl cotradi&orie impugnanrquodlibctdiftum 
ilJius. 

N Eru- 
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Grauina catKoi. Er uditiflitnus f M. F .Dominkus Crautna, prstct: ea, 

' r * f Lb pt 1T' 3 ' ^ uae **** * n l° co > cu ' us occafionc haec fcribimus, alijs 
.j». vart.,©. ^j^^ Jibroru fuofuai fuftinuit vcritate fermoms 

Innocctij,& a quoda caluniatorc luculenter dcfcnfa- 
UkyvbixaquiuSeJ cdtra eft primo auciorttas Summorum 
Ponttfcn^mcenttusinfermtme^ui tnctptt 9( £cce plufqua 
Salomon htcjale teflimonti perbibutt dociritu S.Thom*. 
Hutus Dofforts JapientiaprA c*ttris>excepta canomtajj^ 
iet proprietatem verhorum^rnodum dtcendorf^ venutem 

fententtarumjtavt nuncjuamquicam tenuit y inuentatur 
m veritatis tramtte deniajfe^ & qut eam impugnanu fem- 

per fmt de veritate fufpettus , 

saimeroSto.i.m * P.lldephonfus Salmeron % \vcti extraneus,in amore 
Eiao 5 .pt»iog.i$ tamen, &charitatceoniun&us, recognouit encomiu 
hocD.Thom*, & depofitioms fux, vel.attcftatioms, 
nobis reliquic fulKcienciflimu cenorem , quamtumuis 
breuiffimura , dicendo , B.Tkom* i^fqutnatis Itbrt per 
C/jrtfti Vtcartum Innocentium confrmati fitpj .Quia ue- 
mo fomniauit aliud elogiumemanatum ab Innoccn- 

Mag FwdinXa ^ ' an ^* raC C>F* ter ' 1UI1C fci*mOt1Cm . 

tiiio i.p.ht{r.o> h M, F.Ferdtnandus de el Cafttllo Catholici Regis 
*n.hb,3.c.ij. phijippj s CC undi celeberrimus concionator ,. cuius 

laudes ingcniaparua non fuftincnt. Obuium ramen 
eft videic <inquantum eius cloquentiacclebraea fue- 
rit ab Antonio Perezio in relacionibus fuis , & in_, 
cpiftoIis,non {emel,aut curforie,fed fublimitcr, quo- 
ticfcumq. dchoc viromentionemfacit , &fadtfre- 
quentcr. Vnum tant.um dicam pro fui nominis glo- 
rianon vulgari,fcripfille eum noftri Ordinishlftorias 
ita fclicilfimo caIamo,quodaduerfarij noftri obijcic- 
bant nobis, fatifquc efficaciter fine dubio. Ferdinan- 
dus dcl Caftillonon rcfcrt elogiuin hoc D. Thomae, 
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ergo clogium cft inccrtum . Sed vt in alijs decipiun- 

tur , ita m hoc argumcnto funt decepti. Quia floren- 

tiflioius fcriptor lfte rerutn noftrai um ncquaquant* 

fubticuit Innoccntij Pontifias fermonem , imo retctt 

his vetbisiTtenefu doftrina grandes aprobactones, nofo- 

lo de Us V-ntucrfidadcsy E/tudtos pubitcosfi no de los Ro- 

manos Ponttfices , j de aquHU fancla SilU Maejlra deU 

verdad. Dt\o et Papa Innocencio VI. en vn jermon de fus 

alabancas , que encomten^ Ecceplufquam Salomon hic p 

eftas palabras.Huius DocJortsfapienttapr* caieris, exce- 

pta canomca % habet proprietatem verbornm* modum dice- 

dorum^verttatem fententiarum y tta vt nnnqnam qui eam 

tenutt,tnueniatur a tramite veritatis deuiaffexfr qui eam 

tmpugnauttfemper futt de verttate fufpeclus.Ep\kop\x% 

ctiamMonopolitanus, qui continuauit hiftorias no- 

ftras, 8 commendat, & refert fimiliter elogium hoc, E ifc M * ^ 

& ldeo ceflat omneargumentum defumptum a filc- rw*.iib.t.*ii. 

tio hiftoriarum Dominicanse Familiae. 

DomnusThomas de Aqusno Clericu* Regularis.exi- 
mius defenfor Docloris Angclick& in vinea Do aiini ^ 
opcrarius bcne laborans : K Conctntt ( inquit J Inno- Thom <fc Aqm«« 

, ■ 1 / rt > ■ * dc riact Ckuii* 

centtns Vl.elogto non tgnobtltort . Hutus Doctorts fapten- ub.*.c*. 
tta pr& caterts,excepta canonica y haiet proprietatem ver- 
borum\modumdtcendorum 9 veritatem fententiarum 9 $ta vt 
nnnquam qui eam tenutt , tnueniatur a tramite verita- 
tts deutafie ; dr qui eam impugnauit , femper futt de 
veritate fufpettus.Hac fanttisfimus Pottfex t a cutus ver- 
bts attqutddetrabere piaculum duxi.dt in(rz: Merttb per- 
oratett Potifcx>quodfemper doclrth& Angettca tmpugna- 
torcs eruntde fidefufpeclt.& iterfi infra. Entmucro haud 
tantum itit trtbuo y quod putcm ad veritatem tpfam perti* 
°-kere D.Thoma doUrmamJm efi,vt eademttlt % ac Numi- 

N 2 nt 
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«*< habeatnr fides.Tamen tantt adhibendam cenfco, cjua- 
tam Angeio ioquenti % T)octrin*T>. Tham* rnedta eft,dmi- 
j proxtmajmmana finperior,dignarfu&Angeltca dtcatur. 
M.Arau,o r roio g . II!uftri_s.ac Rcucrendifs.iViF.Fr^r/Vftt/ Arauio hu- 

i.i I ■tuu.tfccc. >Do- • . . _ >» I 

*or.$. 7 . ius sttatis Tneologorum facile Priuccps: 1 Hutc(in- 
qUitj //w//j / nnocentio V I.admomtio, & eommenda- 
•tio , «afe etufdem fanclisfimi Uociorts doclrtnt fecttritatc, 
emtnauitfub hts vcrbis: Hmus fiaptentia pra cateris, r.v- 
«p/.t canonica y habet proprietatcm verbornm , modum di- 
cendorum, vcritatem ficnientiarnm, tta vt nttmjuam ejtti 
tam tenuit,tnueniatur a tramiteveritat/s dettiaf]e\& cjui 
eam impngnauit 9 femper fuit de vcrttatc fiufpcctus. Et fta- 
tiin fubiungit . \Hoctllnftre testimomttm tnnocentij Vt. 
ttfi nonnnlli nottatores temtrafio aufin rcfipuant , tamen 
m prorfns irrefiragabt/e cffe,&c. 

. m * PMdephonfius Bapttfta focnr Scripturx modc- 





lcpore,&gratia profcq 
Sitc/iimonios tan anttgnos, y U comnn aprobacion,(jnc ha~ 
fta oy ha tentdo effe fermon , no kbafia al Autor dcclntc* 
motial , paraqtte lc admita , abremos dc tr.ther/e al mifimo 
-! nnocencio,y attn podra fit r no io crea ^ficgun efiaincredu- 
io'cmodo h rjne teca a cftjc punto . 
, n r-j Scd rcliquos Au&ores de hac matcwa tractantes, 
fcBdcntcsciova & Icrmonc n Inno£cntij fuftincntes, fummanc refcr- 

ountw fuawru- re VQ j u j . ^ . & j ncom , en j c 

per iterationem eorundcm verborum, oncrarepagi- 
nam l.is molcftis rcpctitionibus. Wfc& j& fc 

Reu. LZtag. F. ioannes a Sac?o T ioma in c . p.D.Tho. 
«le approb.do&r. D.S'.dift.f.art.2. tit.teftim.Sed.Ap. 

Francifiws Canoi7ic.Diiacen.in apolos;. pro ' 
W 'W~ D.Th, 
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D.Th.&ctiam in trac.dcprimo Motorc.prol. ad lecl. 
. F.Pctrus de V aldcrrama Hilpalcn.iu chcat.RcIig.iai- 
prcfl.15arcinon.in feno.dc D.Tho. * 

Epifcop.Trancnf.^r. Dtdacus \^iluarez, tom.dc au- 
xil.lib.i.difp.vlr. 

M.FrJoannes Viefcas y va tom. i .fupcr i .p.D.Thoui. 
quxft.prooera.dub.3. 

F.M.vtrititts de G/Y£0wSicuIus>in princ.comment. 
in lib.tenrcnt.impreiT.ann.i 645. vbi ctiam fubiungit, 
qnod D.Thomx do&rina vocacur a Poriticibus vcr- 
bis cxpreflis , Diuina , Cvleftts , k^ingeltca , Veridict, 
Catholtcadnctdtsfifn.x^ac cmincns pojl c.tnonican fcript. 

Jt.P. F.Muh.iclho dc Viris.Illuft.noftri Ord. lib.i. 
f.24j.vbi dc S.Tlioma rcfcrc fele&illrmas laudes. 

FJgnatius de Coutmo tte Sactis trac.^.confid, 3.^.4* 

F.ThoJe Trupilo in Thefuur.concionat.libr. 1 .c. j. 

V.F.loannesde Mata Pr&dicGcn .infancl.fcLm.do 
D.Thom.difcur.4. 

P.F.lldcphonJc Rtbera PrsdicGcn.hift. facr. tracl:. 

vlc§.3.n.?- * 

ju.-Dtdacttf Nugno fapicnria,& virtutc notilumus, 

in princ.ad 3.p.D.'fho. 

FMnnrutusdcGrevorioxn ftim.S.Thom. in formam « 
arboris,miro ordinc diftributa , & impretia Ncapoli* 
anno i6i3.incius proocm, 

CM.Hjactntbtude Rugerijsm dcfenf.do&rinx An- 
geliciMag1ft.impref.Ncapann.165 $. pag.i. 
0 Rcuer. ac erudit. Magifi.Fr&nndifaltiU* i^frria- 
gatom.i. iaudum do&ftnae Angelica? a pag.107. la- 
uflimc fermoncm Innoccntif comprobans. 

M.V.P .r^.r^r Auxitanus in fum.controa.B.Th, 
ia inicopero impreiXann. 1 61 8. vbi rctert P.Boniraciu 

le- 
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Iefuitam lib.j.de fruft.fapieri.epiit.j. 

R.P. V.Cbriftofhorus de Torres Praedic. Reg.Maicft. 
(pathdl.Sc poftea Epiicop.Ciuicacis de Sunda Feciiu 
fcrm.D.Thoma:. 

M. Ga/uan Lufitan. qui fingulari eruditione fcripfit 
duo volumina in laudcm Dort. Aagclici, & ibi Ion<>a 
defcnfioncm huius fcrmonis Innoccnti; contcxuic. ° 
Et quando fub prel6 trartatus ifte erar, vidi Nea- 
poli Cactufiones ex vntuerfi Pbtlo/opktaAkMsb.lho- 
a celcbcrrimo Colicgio S.Maria? MaiorisCIcri- 
corum Rcgulariumciufdem Ciuitatis , &typisman- 
datas ibidem anno iddo.de IiccntiaRcucrendifs.Ho- 
ratij ^/altacea Vicarij Gcn. prxcedcurc ctiam appro- 
bationeDoft.JVatth*i Renzi, in quarum epiftolade- 
dicatonaad Angelicum -A/jfgiarum refertur integrc 
hoc Ponrificis LariocCQtij clogium a primo verbo 
vfq.ad illud incluffuc,^ verttate/uffeclns, 

Ncc eft ncceuariiim , vcl etiam faci!c,referre cun- 
tfos teftcs huius clogij, cum pradiAi ad probandum 
iufficiant,verbaiIIiusdi(Tona n6cfle,auc a B. Thoma: 
fapicntia aliena.Siquidcm,fi cofideramus facrasnifcli- 
giones Dominicana.Fracifcana, Auguftiniana in fuis 
.mcmoriaIibus,Carmclitanain fuis fcriptis.tu vniuer- 
fitate Salmantina.tum tot viros fcientia, & virtute il- 
luftrcs,tu dcniq; antiqua ducetorum annoru traditio- 
ne & Ecckfiae noftr.t ritu m Miflarum foieni/s, ac ho- 
ns canonicis,prcdicantes elogiuhocpoflumus voca, 
rc in quxftionc,an pr*fata fimul coniu<5ta,& acccpta," 
habcant*quale,aut maidre au&oritarem, qua quili- 
bct particularis Dodor,quatumcumq; fit in dignita- 
tc maiori cpllocatus.' .Quia fuppono,Pontifice Inno- 
ccnrju ncquaqui pronunciaflc vcrba huius fcrmonis, 
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vt Papa decernendo,fcd vr particuljris laudando. Et 
eapropter retineri dclxrbant,quia faltc admifTa, celc- 
brata , in diuinis infcrta , qualificata a Rcligionibus , 
Vniuerfitatibus, Thcologis , narrata ab hiftoricis , & 
maxime antiqua funt.Ncc percipcrc poflum,qua poe- s 
nu ego incurrere,fi efse primus dices in fermone, vel 
in fcriptis , quod omnes impugnantes S. Auguftinum * 
funt de vericate fufpctfi,quippe loquor cu propriern- 
te vocis,& intelligo impygnantcs contradiftorie ISi 
aure in fauore Auguftini poflum hoc diccrc primus : 
nuiori cii fundameruo valca,in fauorc D.Thomx,di- 
cerc vltimus.Quia loquor cu Sacerdotibus facrifican. 
tibus,cu Clcncis orantibus, cum Religiofis fcribcnti- 
bus,c^jm dcuotionc Fidelium,cum traditione ducen- " ' * 
torum annoi um , & cum infinitis viris do&iffimis . 
^ Etidtohis recogttatiS, fubmittcndoq; ca, non fio 
lu Ecclefia?corrc&ioni,fcd lrtcraroru ccnfurcrfi igno- 
ranrii meae mdulgctur, & fuper controucrfiam hanc 
fera furifragium, alieno orc, & brcuitcr dicam, ° fuper nck. *n. i*. 
ommbus ntgotifS rntlths , a tqtte reciths oitm prouifum, & 
tjtuconttcrtcLHr in dtterins mutan. In prefenti autc cau- 
fa, P nthtl euentfiecur anttqnitus in/ittnta exo/efirat 9 *ut 
PrmctpisTheolcgta honor tncttiufquacotumeita vertatur. Tack. hfft. 14. 

Cxtcru,vt fincn) allcgutioni imponam , Mambritij 
vcrba,in D.Thomae laude, fidcliter tranfcribo. * Htc q 
iguur rinquit; quafi aher Mojfts mtrito y & congrui dtci ^tV.S 
potefi , qtti de aquis mundand vanttatis. ejr proprta nati* Thoi ?« Auftor 
uitatts eaucius 9 de Acjutnorum tlluftrt profapia rcnitus , 
miro modo quafiper Pharaonis fiitam Matri Eccte/ia, cui 
toitttur,credttttr 9 & cius vberibus Eccteftafitca dtfaplw&, 
Ucle dtutna ftpienttd enutrttur. Hic efi Moyfcs, cut Dcus W ' 
mtntaltter ioquitur^dfratrts fnos mittttur \ & non finc 
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figms y & mirandts prodtg-uSiduc7or populi delegatun Htc 
c(i Moyfes y qm duplici colnmna nubts y & ignts y Ftdeles dc 
jiegyptttencbrts y dnp/tasfcteutt* luce docJus edttxit .In 
colunafiqnide nubea y qtta de terra orttnr y intelligitur fcie- 
tta facuiartti fcrtptrtrarujiumants fenfibus y ejr cxftnftbut 
• acqutfitn.In. columna vero igms lex tlU tgnca de//gnatur r 

qt<£ ex dcxtcrji fedemts fupcr thronu y Deo (ibi wfptratej 
fufceptt.Htc ejt MoyJes y qui y dcpetra dtffiatis intclligctLt 
feripturarujjuentadttiwje (•iptcnti* > du orxutt httmtlttcr y 
cbttnutt abundanterMtc eft Muyfcs y qtti monte dmin& fpc- 
culatioms afcc^dt ns , vonfne J/ylo dtutntdtgitt fcrtbens , 
w cn/s ahimo y fub duarum tabularum fimtlttndtne y fcten- 



\7 



ttam duomm tcJiamentorum>de fumma dttttnorum Jpecu- 
' lattonc portautt, &c* 



Habcmus crgo , quod ncmo ci, finc fufpicioac do 
vcriracc contradicat . Habcmus clo^ium rioc illi 
conucnire a tcmpore Innoccntij Scxci . Habemus , 
auod licct rcliquis Dodtoribus Ecclcfix, proptcr au- 
&oi'itatc fua maxima, nullus contradiccrc dcbct : D. 
Thoma\c6cradiccrc,n6 folu auftoritate refiftctc , fcd 
P6tiricciiihibctc,ncmopotcrit. Et ha*c prserogatiua, 
fubhoc laifu,fingulariflimacft, quiaa Papainuenta, 
. pro!aca,rcccpta:& quia,qua? in dubiu forte vocarctur 

/^0^- fi' V< v a k a ^ ,c l u0 audaciflimo, cxtra tocius cotroucriue limi- 
$ tcs,P6tificis vcrbo nuc intcrccdcntcprxualuir. Habc- 

SSEEW^' T/tns dcniq; Magiftru noftrum , tot libros confcribcn- 

tc,toc arcana refcrance,cot diuina doccccm,vt dc illo, 
vno orc, pra^icarc pcrpetuo t^oifimiis , quod r omniu 
t habere mcmoriam y & pcmtus tn mu/io pcccarc y diuinttatis 
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"*x4 autem^.de pottus y quam mortalttatis cfl . Siquide cunda fua f f(rU 

rcut. inr. ^ £ 0 pcra y tn Det taudem , Ftdetquc dt/atattoncm, non 

r w„ 5 , • f ubfqucfpcctak Dct wfufione pcrfectt . 

; F I N I S. 
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